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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Motorgehäuse I 

Carter moteur I 


Al M MCA I Art - Nr. des Fabrikanten 
ML.IN INOM | Np d<art f 4 brlcant 


Gegenstand 


610r 10 0632 Motor einbaufertig (bi; M. N, 115CH 

610r 10 0633 Motor einbaufertig (ab M. N. 1151) 

610r 01 0701 Motor-Dichtsatz 

609f 01 0602 Motorgehäuse 609f 01 01 vollst.mit 

Zylinderbüchsen (Bild 1, Pos. 1-14, 
17-21, 25, Bild 2, Pos. 101-105) 

609f 04 0001 Zylinderbüchse 

900 03 90 1309 Zylinderstift 6m6xl0 DIN 7z,ZyUCop r 

609f 01 0024 Stiftschraube 

213 04 0091 Kemlochverschluß 17 0 (bis M. N. 

1150) 

900 03 96 1902 Kernloch Verschluß (ab M.N. 1151) 

17 DIN 443 

209 01 0125 Kernlochverschluß 45 0 

209 01 0127 Kemlochverschluß 35 0 

209 01 0127 Kemlochverschluß 35 0 

900 03 81 3514 Stiftschraube M10x20 DIN 939mlOK 
vzk. 

900 03 90 1507 Zylinderstift 10m 6x16 DIN 7 

900 03 90 1409 Zylinderstift 8m6xl2 DIN 7 

900 03 90 1512 Zylinderstift 10m6x20 DIN 7 

900 03 81 3543 Stiftschraube M10x40 DIN 939m8G 

609f 01 0054 NockenwellenbUchse 

i 

j 

609f 01 0028 Stiftschraube 

I 

I 

609f 01 0069 Lagerschalenpaar, Standard (Glacier) J 

609f 010169 Lagerschalenpaar, Rep.Stufe 0,25mm| 

Glacier 

609f 01 0269 Lagerschalenpaar, Rep. Stufe 0, 5mm: 

(Glacier) 

609f 01 0369 Lagerschalenpaar, Rep. Stufe 0, 75mm ; 

(Glacier) 


Textseite 3 
zu Bildseite 1 
Texte 3 pour 
Illustration l 


O 

Moteur compl. (jusou au n 1150) 1 

Moteur compl. (a partir du n° 1151) 1 

Jeu de joint p'mot 1 

Carter moteur 609f 01 01 compl, 1 

avec chemises (ill. 1, fig,l-14, 
17-21,25, ill. 2, ftg. 101-105) 

Chemise de cylindre 6 

Cheville cylindrique 6m6x10 DIN 7 6 

Goujon 24 

Pastille de dessablage 17 0 (jusquau 3 
n° 1150) 

Pastille de dessablage (ä partir du 3 
n° 1151) 17 DIN 443 

Pastille de dessablage 45 0 4 

Pastille de dessablage 35 0 5 

Pastille de dessablage 35 0 1 

Goujon M10x20 DIN 939mlOK, galv 8 


Cheville cylindrique 10m6xl6 DIN " 4 

Cheville cylindrique8m6xl2 DIN7 2 

Cheville cylindrique 10m6xl2DIN7 1 

Goujon M10x40 DIN 939m8G galv, 1 

Coussinet pour arbre ä cames 5 

Goujon 14 

Coquilles de couss. Standard(Glacier 7 

Coquilles de coussinet, cote de rfep. 7 
0, 25 mm (Glacier) 

Coquilles de coussinet, cote de rep. 7 
0, 5 mm (Glacier) 

Coquilles de coussinet, cote de rep. 7 
0, 75mm (Glacier) 


609f 01 00 63 A nlaufscheibenpaar, normal(Glacier) ; Rondelle d'appui, normal(Glacier) 2 

I 

609f 010163 Anlaufscheibenpaar, Rep.Stufe I Rondelle d'appui, cote de rep. 2 


609f 010163 Anlaufscheibenpaar, Rep. Stufe 

0, 25mm (Glacier) 


Rondelle d'appui, cote de rep. 
0, 25 mm (Glacier) 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680 g 3t 4x4 

Motorgehäuse I 

Carter moteur I 


ALN NSA 



Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 


609f 01 0263 

610 00 01 0062 
610 00 01 0061 

610 00 01 0060 
609 01 0125 

609f 01 0025 

900 03 96 2404 
900 03 96 2607 
900 03 09 8010 
609f 01 0091 

306a 01 0019 

60 9e 01 0028 
609e 01 0024 

60 9f 01 0019 
60 9f 01 0043 
306a 01 0019 

609f 01 0093 

270 12 0035 

609f 01 0134 

609f 01 0079 

609f 01 0128 
609f 01 0125 

609f 01 0117 

609f 01 0123 

213 04 0090 

609 f 07 0116 
900 03 80 0440 

900 03 80 0441 

900 03 09 8009 
609f 07 0120 

188 73 0186 


Gegenstand 


Anlaufscheibenpaar, Rep. Stufe 
0, 5 mm (Glacier) 

Lagerdeckel zum 1. und 7. Lager 

Lagerdeckel zum 2., 3., 5., u.6.Lager 

Lagerdeckel zum Paßlager 
Scheibe (bis M.N. 1368) 

Mutter 

Ringstutzen A4 DIN 7621 
Hohlschraube A4 DIN 7623-6S, vzk. 
Dichtring Al0x14 DIN 7603 Cu 
Führungsbilchse 
Dichtring 

Führungsrohr,, vollst. 

Bügel zum Führungsrohr 

Schlauchbride Gemi SR/ 52/12 

Dichtscheibe 

Dichtring 

Ölmeßstab 

Dichtscheibe 

Ölkühler mit Deckel (Pos. 29, 30, 33, 
37b, 37c, 37f, 32, 37a, 31, 36, 37e) 

Deckel 

Ölkühler 

Dichtung 

Dichtung 

Verbindungsgehäuse vollst, (mit Pos. 

34 ) 

Kemloch Verschluß 
Dichtring 

Schraube M8x40 DIN 931m8G vzk. 
(bis M.N. 1150) 

Schraube M8x45 DIN 931m8G vzk. i 

(ab M.N. 1151) j 

Dichtring A8xl4 DIN 7603 Cu 

Bundschraube 

Dichtring (Bosch W MS 23P19X) ! 


Textseite 5 
zu Bildseite 1 
Texte S pour 
Illustration 1 


Rondelle d'appui, cote de rep. 

0, 5 mm (Glacier) 

£ 6 

Chapeau de palier pr.l et 7 palie 

C 6 C 

Chapeau de palier pr.2 , 3,5 ,'et 
6®. palier 

Chapeau de palier pour jeu axial 
Rondelle (a pattir du n° 1368) 
Ecrou 

Raccord A4 DIN 7621 

Vis creuse A4 DIN 7623 -6S, galv. 

Joint de cuivre Al0xl4 EIN 7603 

Douille de guidage 

Joint 

Tube de guidage, compl. 

Chapeau pour tube de guidage 
Collier de serrage Gemi SR/52/12 
Rondelle d'etancheite. 

Joint 

Jauge d'huile 

Rondelle d'etancheite 

Radiateur d'huile eau couvercle 
(Pos. 29, 30, 33, 37b, 37c, 37f, 32, 
37a, 31, 36, 37e) 

Couvercle 

Radiateur d'huile 

Joint 

Joint 

Carter intermediaire compj. (avec 
Pos. 34) 

Pastille de dessablage 
Joint 

Vis M8x40 DIN 931m8G (jusqu 'au 
no. 1150) galv. 

Vis M8x45 DIN 931 m8G (a partir 
du mot no. 1151) 

Rondelle jointive A8xl4 DIN 7603 

Vis a epa ulement 

Rondelle jointive (Bosch W MS 
23P19X) 
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Bild 1 


MOTORGEHÄUSE 1 
CARTER MOT EUR I 
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Katalog Catalogue 


Nr. TS 83/72 


STEYRA680gl3 t 4x4 
STEYR A680g 3 t 4x4 


AI Kl K1QA Art Nr. 4ea Fabrikanten 
Fla. MLN NÖA No d art du fabricant 


Baugruppe Gr. d'ensemble 


Motorgehäuse I 
Carter moteur I 


Textseite 7 
zu Bildseite 1 
Texte *7 pour 
Illustration 1 


Gegenstand 


188 73 0185 Verschlußschraube (Bosch WSR 

109P2X) 


Bouchon de fermeture (Bosch WSR 1 
109P2X) 


Schwenkverschraubung (siehe Bild 7, 
Pos. 30-35) 


Raccord filet£ orientable, (voyez 
ill. 7, fig. 40-44) 


900 03 80 2523 Schraube M10x25 DIN 933m8G,vzk. Vis galv. M10x25 DIN 933m8G 


609f 07 0 067 Sicherungsblech 


TSle de söretd 


609f 01 0077 Zwischendeckel 


Couvercle intermddiaire 


609 01 0067 Dichtung Joint 2 

900 03 80 2424 Schraube M8x25 DIN 933m8G,vzk. Vis, galv., M8x25 DIN 933m8G 19 


900 03 80 0458 Schraube M8x70 DIN 913m8G,vzk. 
(bis M.N. 1150) 


Vis.galv., M8x70 DIN 913m8G 
(jusqu'au mot. no. 1150) 


90 0 03 8 0 0458 Schraube M8x70 DIN 913m8G, vzk. 
(ab M.N. 1151) 


Vis galv., M8x70 DIN 913m8G 
(ä partir du mot.no. 1151) 


900 03 09 8009 Dichtring A8xl4 DIN 7603 Cu 
(bis M.N. 2020) 

(ab M. N. 2021) 

609f 01 0022 Lagerschraube 

610 00 01 0104 Verbindungsrohr 


Rondelle jointive A8xl4 DIN 7603 
(jusqu'au mot.no. 2020) 

(ä partir du mot.no. 2021) 

Vis 

Tube de communication 


609f 01 0019 Dichtring (O-Ring) 

900 03 96 3085 Wasserablaßhahn AM14xl,5 Keg 
DIN 71401 bis M.N. 2165 


Joint torique 


Robinet d 'eau A Ml4xl, 5 Keg 

DIN 71401 (jilsqu'au mot.no. 2165) 1 


900 03 96 3087 WasserablaßhahrCM14xl,5 Keg 
DIN 71401 ab M.N. 2166 


Robinet d'eau CM 14x1,5 Keg 

DIN 71401 (A partir du mot.no. 2166) 1 


609b 01 0012 I Gummischlauch (9x15x300) 


Tube caoutchouc (9x15x300) 


609f 01 0053 Führungsblech bis M.N. 2165 


609f 01 0051 Stecköffner bis M.N. 2165 


Töle de guidage 

Allonge (jusqu'au mot.no. 2165) 


288 75 0061 i Druckfeder bis M.N. 2165 


Ressort de pression 


900 03 93 0251 Scheibe A6,4 DIN 125, vzk. 
bis M.N. 2165 


Rondelle A 6,4 DIN 125, galv. 
(jusqu'au mot.no. 2165) 


900 03 90 9602 Spannhülse 2x20 DIN 1481 
bis M. N. 2165 


Douille de serrage 2x20 DIN 1481 
(jusqu'au mot.no. 2165) 


610 00 01 0602 Vord. Räderkasten vollst. 610 00 01 
0024 (Pos. 47-51) 


Carter de distribution compl. 
610 00 01 0024 (fig. 47-51) 


900 03 81 3523 Stiftschraube M10x30 DIN 939 vzk. Goujon.galv. , Ml0x30 DIN 939 


900 03 81 1419 Stiftschraube M8x20 DIN 835 m8Gvzki. Goujon galv, M8x20 DIN 835m8G 4 
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Bild 1 

Illustration 1 


MOTORGEHÄUSE I 
CARTER MOTEUR I 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite q 
zu Bildseite l 

Texte 9 pour 
Illustration 1 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A680gl 3t 4x4 

STEYR A680g 3t 4x4 

Motorgehäuse I 

Carter moteur I 



r,. 

ALN NSA 

Art. Nr. de« Fabrikanten 
No d’art. du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

50 


610 00 01 0123 

Wellendichtring 100x125x13mm 

Bague d'etancheite 100x125x13mm 

1 




827 NR DW SI 7501 

827 NR DW SI 7501 


51 


900 03 90 2315 

Gewindestift Ml0x15 DIN 551-5S 

Cheville filetde M10xl5 DIN 551- 






5S 

4 

57, 


609 01 0003 

Dichtung 

Joint 

1 

58 


900 03 80 2426 

Schraube M8x20 SK DIN 933m8Gvzk. 

Vis, galv.M8x20 SK UN 939m8G 

2 

59 


900 00 81 0042 

Sicherungsdraht 1 DIN 177, 150 lg 

Fil d'ariet 1 DIN 177, 150 lg 

1 

§0 


900 03 80 0465 

Schraube M8x80 DIN 931m8G, vzk. 

Vis, ga!v.M8x80 DIN 931m8G 

7 

61 


900 03 93 2030 

Federscheibe A8 DIN 137 vzk. 

Rondelle elastique galv.A8 DIN 

9 





137 


62 


60 9 01 00 77 

Vord. Deckel (Nockenwellenseite) 

Couvercle avant 

1 

S3| 

609 01 0009 

Dichtung 

Joint 

1 

64 

900 03 80 0471 

Schraube M8x90 DIN 93lm8G vzk. 

Vis. galv.M8x90 DIN 931m8G 

2 

6S 


900 03 80 3424 

Schraube M8x25 DIN 933m8G vzk. 

Vis, galv.M8x25 UN 933m8G 

12 

66 


900 03 93 2023 

Federscheibe B8 DIN 137 vzk. 

Rondelle elastique galv.B8 DIN 137 

14 

67 


900 03 96 2030 

Verschlußschraube AM18xl, 5 DIN 

Bouchon galv. AM18xl, 5 DIN 

1 




7604 vzk. 

7604 


68 


900 03 09 8020 

Dichtring A18x22 DIN 7603 Cu 

Rondelle jointive A18x22 DIN 7603 

1 

7* 


609g 01 0002 

Vorderer Lagerdeckel 

Couvercle de logement av. 

1 



609 01 0109 

Dichtung 

Joiit 

1 

73 


900 03 07 8204 

Radialdichtring A25x37 UN 6503 

Bague d^etancheite A25x37 DIN 

1 





6503 


74 


900 03 80 0466 

Schraube M8x60 DIN 931m8G vzk 

Vis, galv. M8x60 DIN 93lm8G 

2 

75 


900 03 80 0467 

Schraube M8x75 DIN 931-8, 8 

Vis, M8x75 DIN 931-8,8 

1 

76 


610 00 01 0088 

! 

Sicherungsblech ab Mot. Nr. 2021 

1 

tole d'arret a partir n° 2021 

• 

i 

■ 

1 

‘ 

1 

1 
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Katalog Catalogue 


STEYR A680gl 3 t 4x4 
STEYR A680g 3 t 4x4 


Baugruppe Gr. d’ensemble 


Motorgehäuse II 
Carter moteur II 


Textseite 11 
zu Bildseite 2 
Texte 11 pour 
Illustration 2 


AI Kl MQA Art. Nr. des Fabrikanten 
Muri l'lwn No d’art. <j u fabrlcant 


Gegenstand 


Siehe Bild 1 


900 03 80 0529 Schraube Ml0x40 DIN 931-8.8 


900 03 90 1420 I Zylinderstift 8m6x20 DIN 7 


Voyez illustiation 1 


Vis M10x40 DIN 931-8.8 


Cheville cylindrique 


900 03 81 3638 Stiftschraube M12x35DIN939m8G,vzk. Goujon M12x35 DIN 939m8G,galv. 6 
900 03 81 3655 Stiftschraube M12x4®IN939m8G,vzk. Goujon M12x45DIN 939m8G,galv. 3 


900 03 90 1512 Zylinderstift I0m6x20 DIN 7 

900 03 96 3085 Wasserablaßhahn AM14xl,5 keg. 

DIN 71401 bis Mot. N. 

900 03 96 3085 Wasserablaßhahn CM14xl,5 keg. 

DIN 71401 ab Mot. N. 2150 

609b 010012 Gummischlauch (9x15x300) 

609f 01 0005 Wasserverteilungsdeckel (bis M. N. 

1150) 

610 00 01 0012 Wasserverteilungsdeckel (ab M. N. 
1151 

609f 01 0076 Wasserleitblech 

609 01 0014 Dichtung 

900 03 80 2424 Schraube M8x25 DIN 933m8G, vzk. 

(ab M.N. 1151 12 Stk.) 

900 03 93 2023 Federscheibe B8 DIN 137 vzk. 

6 09 0 8 0043 Konsole 


900 03 93 2024 Federscheibe B10 DIN 137, vzk. 


Cheville cylindrique 10m6x20DIN7 2 

Robinet d 'eau AM14xl, 5 keg. 1 

DIN 71401 jusqu'ä mot.no. 

Robinet d'eau CM14xl,5 keg. 

DIN 71401 ä partir du mot.no?}59. 1 

Tube en caoutchouc (9x15x300) 1 

Couvercle de distribution d'eau 1 

(jusqu'au mot.no. 1150) 

Couvercle de distribution d'eau 
(ä partir du mot.no. 1151) 1 

Töle ddflectrice d 'eau j 1 


Vis jusqu'au mot. no. 1151,12 pifec^s 
M8x25 DIN 931m8G, galv. 

Rondelle dlastique A8 DIN137,galv. 14 

Console 1 


Rondelle dlastique A10 DIN137,vzk. 6 


609g 01 0601 Schwungradgehäuse 609g 01 10 vollst.j Carter de volant, compl. (fig. 

(mit Pos. 117-119) | 117-119) 


900 03 81 3523 Stiftschraube M10x25 DIN939m8Gvzk. Goujon Ml0x25DIN 939m8G,galv. 3 

900 03 81 3537 Stiftschraube M10x35DIN939m8G vzk.1 Goujon Ml0x35DIN 939m8G,galv. 10 


610 00 01 0124 Wellendichtring 110x145x13mm 
827 NLDW SI 7501 


Bague d'etancheite 110x145x13mm 1 

827 NLDW SI 7501 


900 03 09 8010 Dichtring A10xl3, 5 DIN 7603 Cu Rondelle jointive A10xl3, 5 DIN 1 

7603 Cu 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A680gl 3 t 4x4 

STEYR A680g 3 t 4x4 

-1- - --- 1 - 

Motorgehäuse II 

Carter moteurll 

--- 


Textseite 13 
zu Bildseite 2 
Texte 13 pour 
Illustration 2 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680g! 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 

Kurbeltrieb 

Embiellage 


Textseite 15 
zu Bildseite 3 
Texte T5 pour 
Illustration 3 


FlO. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'ari du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

1 


609f 

02 0601 

Kurbelwelle vollst. (Pos. 2-7, 38,-39) 

Vilebrequin compl.(fig.2-7, 38,39) 

1 

2 


900 03 90 1420 

Zylinderstift 8m6x20 DIN 7 

Cheville cylindrique 8m6x28 DIN 7 

1 

3 


609 

02 0053 

Nadellager (INA NKS 20, 20x32x20) 

Roulement a aiguilles (INA NKS 

20, 20x32x20) 

1 

4 


213 

02 0029 

Abschlußbtlchse 

Douille 

1 

5 


609g 

02 0001 

Kurbelwellenrad 

Pignon de vilebrequin 

1 

6 


900 03 96 0570 

Keil A8x7x30 DIN 6885 

Clavette A8x7x30 DIN 6885 

1 

7 


60 9f 

02 0003 

Flansch 

Flasque 

1 

8 


60 9f 

02 0010 

Schwingungsdilmpfer vollst. 

(Holset Nr. 5258) 

Amortisseur de torsion dompl. 
Holset n° 5285) 

1 

12 


610 00 02 0001 

Schwungrad mit Anlasserzahnkranz 
(mit Pos. 13) 

Volant avec couronne de lance- 
ment (fig. 13) 

1 

13 


609g 

02 0006 

Anlasserzahnkranz 

Couronne de lancement 

1 

14 


900 03 80 3701 

Schraube M14xl, 5x40 DIN 961 vzk. 

Vis, galv.M14xl, 5x40 DIN 961 

8 

15 


609 

01 0125 

Scheibe 

Rondelle 

8 

16 


609 

05 0051 

Zwischenrad 

Pignon intermediaire 

1 

17 

900 03 31 1015 

Kugellager 6205 DIN 625 

Roulement a billes 6205 DIN 625 

2 

18 

900 03 93 4260 

Sicherungsring 52x2 DIN 472 

Jone d'arret 52x2 DIN 472 

1 

19 


609 

05 0052 

Zwischenring 

Anneau intermediaire 

1 

20 


609 

05 0054 

Distanzhülse . 

Douille entretoise 

1 

21 


609 

05 0055 

Achse 

Axe 

1 

22 


609 

05 0039 

Dichtring 

Rondelle jointive 

1 

23 


609 

05 0056 

Dehnschraube 

Vis de tension 

1 

24 


900 03 93 5813 

Scheibe 13 DIN 6916 

Rondelle de pression 13 DIN 6916 

1 

2J 


610 0 0 0 3 0 608 

Pleuelstange 610 00 03 0016 vollst. 
ohne Lagerschalen (Gew. Kl. D) 

(mit Pos. 26-28) 

Bielle compl. sans coquilles de 
coussinet (cat.poids D)(fig.26-28 


26 


609f 

03 0005 

Pleuelschraube 

Vis de bielle 

12 

27 


609 

03 0024 

Sechskantmutter 

Ecrou 6pans 

12 

28 


610 00 03 0015 

Büchse 

Douille 

6 

29 


609f 

03 0015 

Lagerschalenpaar Standard Glacier 

Coquilles de coussinet Standard 

Glacier 

6 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Kurbeltrieb 

Embiellage 


ALN NSA 


Art. Nr. des Fabrikanten 
No d’art. du fabrlcant 


609 f 03 0115 


609f 03 0215 


609f 03 0315 


610 00 03 0701 


610 00 03 0704 


Gegenstand 


Lagerschalenpaar Rep. Stufe 0, 25 mm 
Glacier 

Lagerschalenpaar Rep. Stufe 0, 5 mm 
Glacier 

Lagerschalenpaar Rep. Stufe 0, 75 mm 
Glacier 

Kolben vollst. (mit Pos. 31-37) 

(bis M.N. 1150) 

Kolben vollst. (mit Pos. 31-37) 

(ab M.N. 1151) 610 03 08 


210 03 0005 Doppel-Trapezring (Nute I) 


610 00 03 0702 

i 

i 

i 

i 

609b 03 0006 

609f 03 0017 

210 03 0704 

I 

I 

I 610 00 03 0007 

i 

609f 03 0008 

i 

609 f 02 0016 

| 209 02 0045 


Minutenring (Nute II) 105/96x2, 5 fP 
DIN 24911 

Nasenring (Nute III) 

Formflexring 

Ölschlitzring (Nute V) 105/96x5 fP 
DIN 24946 

Kolbenbolzen 

Flachdrahtsicherung 

Spritzring 

Spritzring 


Textseite 17 
zu Bildseite 3 
Texte 17 pour 
Illustration 3 


Coquilles de coussinet, cote de rep. 

0, 25mm, Glacier 6 

Coquilles de coussinet, cote de rep, 6 
0, 5 mm Glacier 

Coquilles de coussinet, cote de rep. 

0, 75 mm Glacier 6 

Piston compl. (fig. 31-37) 

(jusqu'au mot.no. 1150) 6 

Piston compl. (fig. 31-37) 

(a partir du mot. no. 1151) 

610 03 08 6 

Segment a sect. trapezoidale 6 

(gorge I) 

Segment a face conique (gorge II) 
105/96x2, 5 f9 DIN 24911 6 

Segment a talon (gorge III) 6 

Anneau 6 

Segment racleur ä ressort extenseur 
(gorge V) 105/96x5 DIN 24946 6 

Axe de piston 6 

Jone darret de l’axe de piston 12 


Disque deflecteur 
Disque deflecteur 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680 gl 3 t 4x4 
STEYR A 680 g 3 t 4x4 

Motorsteuerung (bis M.N. 1150) 

Distribution (jusqu 'aumot.no. 1150) 


Textseite 19 
zu Bildseite 4 
Texte 19 pour 
Illustration 4 


Flg. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d’art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

- 


610 00 04 0602 

Zylinderkopf vollst. einbaufertig 

Culasse compl. 

3 

1 


610 00 04 0601 

Zylinderkopf (mit Pos.2-6,10-16) 

Culasse (avec fig. 2-6,10-16) 

3 

2 


209 01 0124 

Kernloch Verschluß 

Pastille de dessablage 

18 

3 


900 03 81 3537 

Stiftschraube M10x35DIN 939m8Gvzk. 

Goujon M10x35 DIN 939m8G, galv. 

12 

4 


900 03 31 3582 

Stiftschraube MIOxllO D1N939, m8G 

- Goujon MIOxllO DIN939m8G,galv. 

3 

5 


609f 04 0603 

VentilfUhrung für Einlaßventil 

Guide pour soupape d'admission 

6 

6 


609f 04 0 604 

Ventilführung für Auslaßventil 

Guide pour soupape d'echappernent 

6 

7 


609f 04 0002 

Zylinderkopfdichtung 

Joint pour culasse 

1 

8 


609f 01 0025 

Mutter 

Ecrou 

24 

9 


213 01 0068 

Scheibe 

Rondelle 

24 

10 


609b 04 0016 

Ventilsitzring 

Bague siege de soupape 

6 

11 


210 04 0003 

Orientierring 

Anneau de position 

6 

12 


900 03 90 1213 

Zylinderstift 5h 11x10 DIN 7 

Cheville cylindrique 5hllxl0 DIN r 

6 

13 


210 04 0004 

Gewindebüchse 

Bague filetee 

6 

14 


609 04 0058 

Kühlwasserf Uhrung 

Deflecteur d'eau 

3 

15 


609 04 0011 

Büchse 

Douille 

24 

16 


609 04 0012 

Büchse 

Douille 

6 

17 


609g 04 0003 

Zylinderkopfdeckel vollst,(mit Pos. 
19, 61. 62) 

Couvercle de culasse compl. 

(avec fig. 19, 61, 62) 

1 

18 


609e 04 0006 

Entlüftungsrohr 

Reniflard 

1 

19 


609g 04 0013 

Öleinfüllstutzen v 

Goulot de remplissage d'huile 

1 

20 


609 04 0039 

v 

Deckel zum Öleinfüllstutzen 

Bouchon du goulot 

1 

21 


380K 73 0280 

Gummidichtung zum Deckel 

Joint en caoutchouc pour bouchon 

1 

22 


609 04 0043 

Zy linderk opfdecke 1 

Couvercle de culasse 

2 

23 


609 0 4 0057 

Dichtung zum Zylinderkopfdeckel 

Joint pour couvercle de culasse 

3 

24 


900 03 80 0536 

Schraube M10x45 DIN 931m8G, vzk. 

Vis, galv. M10x45 DIN 931m8G 

6 

25 


900 03 09 8011 

Dichtring AlOxlö DIN 7603 Cu 

Rondelle jointive AlOxlö DIN 7603 

6 

26 


610 00 05 0001 

Nockenwelle 

Arbre a cames 

1 

27 


60 9 0 5 0 030 

Nockenwellenrad 

Pignon de conduite de l'arbre a 
cames 

1 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 21 

' 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

zu Bildseite 4 


STEYR A 680gl 3t 4x4 

Motorsteuerung (bisM.N. 1150) 

Texte 21 pour 


STEYR A 680g 3t 4x4 

Distribution (jusqu 'au mot. no. 1150) 

Illustration 4 


na. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d’art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

28 


900 03 90 1416 

Paßstift 8m6xl6 DIN 7 

Cheville d'assemblage8m6xl6 DIN 
7 

1 

29 


900 03 80 2419 

Schraube M8x20 DIN 933m8G, vzk. 

Vis, galv. M8x20 DIN 933m8G 

4 

30 


188 25 0083 

Sicherungsring 

Circlip 

4 

31 


609 05 0024 

Brillenflansch 

Flasque ouvert 

1 

32 


900 03 80 2427 

Schraube M8xl8 SK DIN 933m8G*' , 'zk. 

Vis, galv.M8xl8 SK DIN 933m8G 

2 

33 


900 00 81 0042 

Sicherungsdraht 1 DIN 177, 150 lg 

Fil de sürete 1 DIN 177, 150 lg 

1 

34 


60 9 0 5 0002 

Ventilstößel 

Poussoir de soupape 

12 

35 


609 05 0035 

Stößelstange vollst. 

Tige de poussoir compl. 

12 

36 


610 00 05 0015 

Kipphebel mit BUchse rechts 

Culbuteur avec douille droite 

6 

37 


610 00 05 0017 

Kipphebel mit Büchse links 

Culbuteur avec douille gauche 

6 

38 


610 00 05 0012 

BUchse 

Douille 

12 

39 


405 05 0024 

Ventileinstellschraube 

Vis de reglage de soupape 

12 

40 


270 05 0026 

Mutter 

Ecrou 

12 

4!; 

609b 05 0007 

Kipphebelbock 

Support de culbuteur 

6 

42 


900 03 80 0579 

Schraube M10x85 DIN 931m8G, vzk. 

Vis, galv.Ml0x85 DIN 931m8G 

12 

43 


609 05 0023 

Sicherungsblech 

Tole d'arret 

6 

44 


609b 05 0008 

Kipphebelachse 

Axe de culbuteur 

3 

45 


900 03 90 2312 

Gewindestift M10xl2 DIN 551 

Cheville filetee M10xl2 DIN 551 

3 

46 


609 0 5 00 1 9 

Scheibe 

Rondelle 

12 

47 


609 05 0029 

feder 

Ressort 

6 

48 


900 03 93 3100 

Sicherungsring 20x1, 2 DIN 471 

Circlip 20x1, 2 DIN 471 

6 

49 


609 05 0026 

Ölzuführungsstück 

Pi'ece d'amenee d'huile 

3 

50 


900 03 80 0334 

Schraube M6 x 30 DIN 931m8G, vzk. 

Vis galv. M6x30 DIN 931 m8G 

3 

51 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle elastique B6 DIN 127,gal\ 

3 

52 


609 05 0027 

Rohr vollst. (Ölzuführung) 

Tuyau compl. (amene d'huile) 

3 

53 


900 03 96 2607 

Hohlschraube A4 DIN 7623 vzk. 

Vis creuse A4 DIN 7623, galv. 

6 

54 


900 03 09 8010 

Dichtring A10xl4 DIN 7603 Cu 

Rondelle jointive A10xl4DIN 7603 

12 

55 


609f 05 0002 

Einlaßventil 

Soupape d'aspiration 

6 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 

STEYR A 680g. 3t 4x4 

JAotorsteuerung (bisM.N. 1150) 

Distribution (jusqu'au mot.no. 1150) 


Textseite 23 
zu Bildseite 4 
Texte 23 pour 
Illustration 4 
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STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680g' 3t 4x4 


Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 25 

Nr. 

zu Bildseite 5 

Motorsteuerung (ab M.N. 1151) 

Texte 25 pour 

Distribution (a partir du mot.no. 1151) 

Illustration 5 


Fi 0 . 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d’art du fabrlcant 

- 


210 04 0607 

1 


210 04 0606 

2 


900 03 98 9282 

3 


610 0 0 04 0042 

4 


609f 04 0019 

5 


609f 04 0020 

6 


609 04 0011 

7 


900 03 81 3537 

8 


900 03 81 3582 

9 


610 00 04 0011 

10 


409 04 0012 

11 


609g 04 0013 

12 


610 00 04 0029 

13 


609 04 0039 

14 


380k 73 0280 

15 


610 00 04 0009 

16 


210 04 0007 

17 


900 03 80 0479 

18 


900 03 93 2030 

19 


900 03 81 1422 

20 


610 00 05 0001 

21 


609 05 0024 



900 03 80 2427 



900 00 81 0042 

4 


609 05 0030 



900 03 90 1416 

26 


900 03 80 2419 

27 


609 05 0063 

28 


609 05 0002 

29 


609 05 0035 

30 


610 00 05 0015 

31 


610 00 05 0012 

32 


610 00 05 0017 

33 


405 05 0024 

34 


270 05 0026 

35 


610 00 05 0013 

1 


900 03 80 0579 

37 


609 05 0023 

38 


610 00 05 0004 


Gegenstand 


Objet 


Culasse compl. pret ä monter 3 

Culasse (av.fig.2-8) 210 04 0016 3 

Pastille de dessablage 20 KN 564 3 

Pastille de dessablage 7 

Guide de soupape pr. admission 6 

Guide de soupape pr. Ächappement 6 

Douille 30 


A^ration du moteur 1 

Goulot de remplissage dliuile 1 

Tuyau d'atfration 1 

Couvercle 1 

Joint en caoutchouc 1 

Couvercle de culasse 2 

Joint 3 

Vis, galv. M8xl00 UN 31-8G 12 

Rondelle elastiqueA8 DIN137galv. 12 
Goujon M8x25 DIN 835 m8G,galv. 6 

Arbre ä cames 1 

Bride ouverte 1 

| Vis, galv. M8xl8SK DIN 933m8G 2 

Fil darret 1 DIN 177 150 lg 1 

Pignon de l'ärbre ä cames 1 

Cheville de centrage 8m6xl6 DIN 7 1 

Vis,galv. M8x20 DIN 933m8G 4 

Rondelle de suretö 2 

Poussoir 12 

Tige poussoir 12 

Culbuteur avec douille droite 6 

Douille 12 

Culbuteur avec douille gauche 6 

Vis de röglage de soupape 12 

Ecrou 12 

Support de culbuteur 6 

Vis,galv. M10x85 DIN 931m8G 12 

Tole darret 6 

Axe de culbuteur 3 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680 gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Moteursteuerung (ab M.N. 1151) 

Distribution (a partir du mrt.no. 1151) 


Textseite 27 
zu Bildseite 5 
Texte 27 pour 
Illustration 5 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Ölpumpe 

Pompe ä huile 


ALN NSA 


Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 


Gegenstand 


Textseite 29 
zu Bildseite 5 
Texte 29 pour 
Illustration 5 


Büchse 


Büchse 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72. 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680 3t 4x4 

Ölpumpe 

Pomp£ £ huile 


Textseite 31 
zu Bildseite 6 
Texte 31 pour 
Illustration 3 


ALN NSA 

Art. Nr. de» Fabrikanten 
No d'art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 


609g 07 0015 

Ölpumpenträger 

Support de pompe a huile 

1 


900 03 80 2447 Schraube M8x45 DIN 933m8G, vzk. 
68 0 59 0054 Mutter (selbstsichernd) 

609 07 0032 Antriebsrad 

900 03 93 7224 Sicherungsblech 14 KN 683 

900 03 87 1534 Mutter M14xl, 5 DIN 936m6S, vzk. 

60 9 0 7 01 60 Zwischenrad 

900 03 92 4235 Sicherungsring 47x1, 75 DIN 472 

609 07 0162 Zwischenring 

900 03 31 1409 Kugellager 6303 DIN 625 

609 07 0163 Lagerbolzen 

609 07 0161 Distanzring 

609 07 0069 Druckscheibe 

609 07 0068 Dehnschraube 

900 03 06 9303 Dichtung 30 DIN 71511 

609 g 07 0013 Saugrohr mit Ölsieb 

900 03 87 1252 Mutter M8 DIN 934m6S vzk. 

900 03 93 2030 Federscheibe A8 DIN 137 vzk. 

609 F 07 0116 Dichtring (OR 22, 2-3) 

609g 07 0032 Druckölleitung 

609f 07 0032 Dichtung 

900 03 80 2419 Schraube M8x20 DIN 933m8G vzk. 

900 03 93 2030 Federscheibe A8 DIN 137 vzk, 

609 07 0080 Dichtring (Gummirundring 18-3) 

609g 07 0020 Saugleitung 

609c 07 0006 HaltebUgel 

900 03 80 2321.' Schraube M6xl6 UN 933m8G vzk. 

900 03 93 2021 Federscheibe A6 DIN 137 vzk 

900 03 09 8031 Dichtring A26x32 DIN 7603 


Vis, galv.M8x45 DIN 933m8G 
Ecrou 

Pignon conducteur 


Tole d'arret 14 KN 683 


Ecrou M14xl, 5 DIN 936m6S, galv. 1 

Pignon intermeidiare 1 

Circlip 47x1, 75 DIN 472 1 

Rondelle intermediaire 1 

Roulonent ä billes 6303 DIN 625 2 

Axe 1 

Rondelle entretoise 1 

Rondelle d'appui 1 

Vis extensible 1 

Joint 30 DIN 71511 1 

Tuyau d'aspiration av. tamis 1 

Ecrou M8 EIN 934m6S galv . 2 

Rondelle elastique A8 DIN 137galv. i 

Joint pr. tuyau de refoulement 1 

(OR 22, 2-3) 

Tuyau de refoulement 1 

Joint 1 

Vis, galv,M8x20 DIN 933m8G 2 

Rondelle elastique A8 DIN 137,galv» 2 
Joint torique en caoutchoucl8-3 1 

Tuyau d'aspiration 1 

Bride 

Vis, galv,M6xl5 DIN 933m8G 2 

Rondelle elastique A6 DIN 137galv. 2 
Joint A26x32 DIN 7603 1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Ölfilter 

Filtre a huile 


AI Kl MCA I Art - Nr * des Fabrikanten 
A\L|>I noft No d’art. du fabrlcant 


Gegenstand 


609f 07 0135 Filterkopf vollst. (Pos. 1-6) 

609f 07 0121 Filterkopf-Oberteil vollst. 

900 03 93 4180 Sicherungsring 36x1, 5 DIN 472 

609f 07 0096 Dichtung , 

609f 07 0091 Filterkopf-Unterteil 

900 03 86 2030 Zylinderschraube M10x20 DIN'©84 
m8G vzk. 

900 03 09 8010 Dichtring A10xl3, 5 DIN 7603 Cu 


60 9 0 7 0 0 62 

60 9 0 7 00 92 

900 03 09 8031 

609 07 0060 

610 00 07 0017 
610 00 09 0003 

609f 07 0005 

900 03 86 2428 

188 25 0083 

610 00 07 0016 
609F 07 0060 

609F 07 0061 

610 00 0 7 0 707 


Ventil 

Ventilfeder 

Dichtring A26x32 DIN 7603 Cu 

Verschlußschraube 

Verschlußschraube 

Öldruckwarnschalter (Bosch 0 344 101 
032) 

Dichtung 

Zylinderschraube M8x25 DIN 912m8G 
vzk. 

Sicherungsring (Schnorr) 

Filtertopf vollst. (MANN)(Pos. 16-24) 
Filterpatrone (H12 107) 

Dichtung (MANN 2305233101) 
Federteller (MANN 6761040981) 


610 00 07 0711 Dichtring (MANN 23014330141) 
610 00 07 0712 Druckfeder (MANN 2501851201) 

610 0 0 0 7 0 709 Dichtung (MANN 2312632101) 

610 00 07 0708 Filtertopf (MANN 67610-12981) 
(mit Pos. 23, 24) 

900 03 96 2038 Verschlußschraube AM22xl, 5 DIN 
7604 

900 03 09 8026 Dichtring A22x27 DIN 7603 


Textseite 33 
zu Bildseite 7 
Texte 33 pour 
Illustration 7 


Tete de filtre compl.(fig. 1-6) 1 

Tete de filtre supl. compl. 1 

Circlip 36x1, 5 DIN 472 1 

Joint 1 

Töte de filtre inf. 1 

Vis cylindrique M 10x20 DIN 7984 4 

m8G galv. 

Joint en cuivre A10xl3, 5 DIN 
7603 Cu 4 

Soupape 3 

Ressort de soupape 3 

Joint en cuivie A26x 32 DIN 7603 3 

Bouchon de fermeture 2 

Bouchon de fermeture 1 

Interrupteur a pression d'huile 1 

(Bosch 0 344 101 032) 


Vis cylindrique M8x25 DIN 912 4 

galv. 

Rondelle elastique (Schnorr) 4 

Cuvette compl.(MANN)(fig. 16-24) 1 

Cartouche de filtre (Hl2107) 1 

Joint (MANN 2305233101) 2 

Cuvette de ressort (MANN 676104 2 

0981) 

Bague joint (MANN 23014330141) 1 

Ressort de pression (MANN 250 1 

1851201) 

Joint (MANN 2312632101) 1 

Cuvette de filtre (MANN 67610- 1 

12981) (avec pos, 23,24) 

Bouchon de fermeture AM22xl, 5 
DIN 7604 

Joint en cuivre A22x27 DIN 7603 1 
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Katalog Catalogue 
Nr. TS 83/72 ~ 

STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 


Baugruppe 

Nr. 

Ölfilter 
Filtre a huile 


Gr. d'ensemble Textseite 35 

zu Bildseite 7 
" Texte 35 pour 

Illustration 7 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fab rl kan tan 
No d’art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb. 

25 


609g 

07 0031 

Spannschraube 

' Vis de serrage 

1 

26 

** 

900 03 09 8014 

Dichtring A14xl8 DIN 7603 Cu 

Joint du cuivre A14xl8 DIN 7603Cu 

1 

27 


609f 

07 0129 

Einschraubstutzen 

Raccord filete 

1 

28 


900 0 3 09 8086 

Dichtring A30x36 EI N 7603 Cu 

Joint de cuivre A30x38 DIN 7603 Cu 

1 

29 


60 9f 

07 0130 

Verbindungsrohr 

Tuyau de cammunication 

1 

- 


188 

73 0188 

Schwenkverschraubung vollst. (Bosch 
WRV 25 P 5 Z) (Pos. 30-35) 

Raccord filete orientable 
(Bosch WRV 25 P 5 Z)(Pos. 30-34) 

1 

30 


188 

73 0181 

Schwenkstutzen (Bosch WRV25Pl0x) 

Raccord coude orientable (Bosch 
WRV 25 P lOx) 

1 

31 


188 

73 0183 

Schneidring (Bosch NMR 15/13X) 

Bague coupante (Bosch NMR 15/ 
13X) 

2 

32 


188 

73 0184 

Überwurfmutter (Bosch NMU 28/13X) 

Ecrou raccord (Bosch NMU 28/13X) 

2 

33 


188 

73 0185 

Verschlußschraube (Bosch WSR109P 
2X) 

Bouchon de fermeture (Bosch WSR 
109P2X) 

1 

34 


188 

73 0186 

Dichtring (Bosch WMS 23 P 19X) 

Joint (Bosch WMS 23 P 19X) 

1 

35 


60 9f 

07 0120 

Bundschraube 

Vis epaulee 

1 

36 


900 03 

09 8031 

Dichtring A26x32 DIN 7603 Cu 

Joint en cuivre A26x32 DIN 7603 Cu 

1 

37 


900 03 96 2014 

Verschlußschraube z. Filterkopf 

AM 10x1 DIN 7604 vzk. 

Bouchon pr. tete de filtre 

AM 10x1 DIN 7604 galv. 

1 

38 


900 03 09 8010 

Dichtring z. Verschlußschraube 

AlOxl DIN 7603 Cu 

Joint pr. bouchon AlOxl DIN7603 
Cu 

1 

39 


610 00 09 0055 

Schutzkappe 

Cape de protection 

1 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 

37 

fBHFlplHfBfi 

Nr. 

TS 83/72 

Nr. 

zu öiiaseite b 


STEYR A 680gl 3t 
STEYR A 680g 3t 

4x4 

4x4 

Wasserpumpe 
Pompe a eau 


Texte 37 pour 
Illustration 8 

HO. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb. 

- 


609e 

06 0025 

Wasserpumpe vollst. (Pos. 1-13) 

Pompe a eau compl. (fig. 1-13) 

1 

- 


609e 

0 6 0 701 

Wasserpumpen Reparatursatz (Pos. 

4. 5. 7) 

Jeu de pieces rep. (fig 

. 4, 5, 7) 

1 

1 


609e 

06 0602 

Wasserpumpengehäuse 609e 06 09 
vollst. mit Stiftschrauben(mitPos. 2,3; 

Carter de pampe a eau 609e 06 09 
compl.av.goujons (av.fig.2,3) 

1 

2 


900 03 81 3420 

Stiftschraube M8xl8 DIN 939m8G,^zk 

Goujon M8xl8 DIN 939m8G,galv. 

6 

3 


900 03 81 3423 

Stiftschraube M8x20 DIN 939m8G,vzk 

, Goujon M8x20 DIN939m8G, galv. 

4 

4 


900 03 93 4235 

Sicherungsring 47x1, 75 DIN 472 

CircUp 47x1, 75 DIN 472 

2 

5 


900 03 31 1250 

Kugellage 

62(4 RS/C3 DIN 625 

Roulement a billes 6204 RS/C3 DIN 
625 

2 

6 


60 9e 

06 0027 

Distanzrohr 

Douille entretoise 


1 

7 


90 0 0 3 0 7 8234 

Radial-Wellendichtring B26x47x7 

DIN 37 60 bis M.N. 

Bague d'etancheite B26x47x7 DIN' 
3760 

1 

7 


409 

06 0031 

Radial-Dichtring ab M. N. 

Bague d'etancheite 


1 

3 


406a 

06 0004 

Distanzrohr 

Dauille entretoise 


1 

9 


406 

06 0046 

Gleitring-Dichtung (Diring Axial AH 
27x47x19/1) 

Bague d'etancheite axiale (Diring 
Axia AH 27x47x19/1) 

1 

- 


60 9e 

06 0026 

Laufrad vollst. (Pos. 8,10-12) 

Turbine compl. (fig. 

8,10-12) 

1 

10 


60 9e 

06 0012 

Welle 


Arbre 


1 

11 


609g 

06 0013 

Gleitring 


Bague de glissement 


1 

12 


60 9e 

06 0010 

Laufrad 


Turbine 


1 

13 


60 9e 

06 0011 

Riemenscheibe 

Poulie 


1 

14 


60 9e 

06 0013 

Thermostat (Behr-Thomson Nr. X2 
315.79.100) 

Thermostat (Behr-Thomson Nr.X2 
315.79.100) 

1 

15 


609b 

04 0008 

Dichtring 


Joint 


2 

16 


60 9f 

06 0066 

Deckel zum Theimostat 

Couvercle pr. thermostat 

1 

17 


900 03 87 1252 

Mutter M8 DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou M8 DIN 934m6S 

. galv 

10 

18 


900 03 93 2030 

Federscheibe A8 DIN 137, vzk. 

Rondelle elastique A8 DIN 137 # galv 

i 10 

19 


609f 

06 0022 

Dichtung 


Joint 


r 

20 


609f 

06 0101 

Konsole 


Console 


i 

21 


60 9f 

06 0103 

Lager 


Palier 


2 

22 


900 03 90 9725 

Spannhülse 7x20 DIN 7346 

Douille de centrage 


2 

23 


900 03 80 2419 

Schraube M8x20 DINÜSSrnSG^zk. 

Vis, M8 x 20 DIN 933m8G, galv. 

2 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A680gl 3t 4x4 
STEYR A680g 3t 4x4 

Wasser pumpe 

Pompe ä eau 


Textseite 39 
zu Bildseite s 
Texte 39 pour 
Illustration 8 


Fio- 

ALN NSA 

Art. Nr. dN Fabrikanten 
No d'art du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

24 


900 03 93 2030 

Fedeischeibe A8 DIN 137 vzk. 

, Rondelle dlastique A 8 DIN 137 ,galv. 

2 

f 5 


609f 

06 0102 

Distanzhülse 

Douille entretoise 

3 

■ 

m 1 

ü 


900 03 80 0521 

Schraube M10x35 DIN 931m8G, vzk. 

Vis Ml 0x35 DIN 931m8G, galv. 

1 

■ 

■ 


900 03 93 2 025 

Federscheibe A10 DIN 137, vzk. 

Rondelle glastique A10 DIN137galv. 

1 



413c 

11 0005 

Mutter (selbstsichernd) 

Ecrou 

3 



609f 

06 0012 

Formschlauch 

Tuyau en caoutchouc model€ 

1 



680 

53 0097 

Schlauchbride 

Collier 

2 

31 


609g 

06 0054 

Wasserrohr 

Tuyau d'eau 

1 

32 


610 00 06 0262 

Schlauchstück 45x60 DIN 73411 

Tuyau en caoutchouc 45x60 

DIN 73411 

2 

33 


680 

53 0097 

Schlauchbride 

Collier de serrage 

4 

34 


900 03 14 2300 

Schmalkeilriemen 9,5x950 DIN7753 

Courroie trap^zoida le dtroite 
9,5x950 DIN 7753 

1 

35 



- 

Riemenscheibe am Luftpresser,siehe 
Bild 23, Pos. 28 

Poulie du compresseur, voyez 
ill. 23, fig. 28 

- 

36 


609g 

06 0006 

Verbindungsrohr 

Tuyau de communication 

1 

37 


609g 

06 0032 

Dichtung 

Joint 

1 

38 


900 03 86 2428 

Zylinderschraube M8x25 DIN912m8G 
vzk. 

Vis cylindrique M8x25 DIN912m8G 
galv. 

2 

39 


188 

25 0083 

Sicherungsring (Schnorr) 

Rondelle glastique (Schnorr) 

2 

40 


610 00 06 0109 

Stützblech ab M. N. 1965 

Laminage (ä partir du mot.no. 1965 

> 1 

41 


610 00 06 0108 

Schelle ab M. N. 1965 

Collier (ä partir du mot.no. 1965) 

1 

42 


900 03 80 2424 

Schraube M8x25 DIN 933-8,8 
ab M.N. 1965 

Vis M8x25 DIN 933-8,8 
(ä partir du mot.no. 1965) 

1 

43 


900 03 93 0261 

Scheibe A8.4 DIN 125 
ab M. N. 1965 

Rondelle A8,4 DIN 125 
(ä partir du mot.no. 1965) 

1 

44 


900 03 88 8610 

Mutter M8 DIN 982 ab M. N.1965 

Ecrou M8 DIN 982 (A partir du 
' mot.no. 1965) 

1 

45 


900 03 96 2 040 

Verschlußschraube R 1/ 1/8" DIN906 

Vis R 1/ 1/8 H DIN 906 

1 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Ventilator 

Commande de ventilateur 


Textseite 41 
zu Bildseite 9 
Texte 41 pour 
Illustration 9 


Ro. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 

1 


609g 02 0004 

Führungstopf 

Corps d'entrainement 

1 

2 


609 07 0068 

Dehnschraube 

Vis extensible 

3 

3 


609g 02 0005 

Verbindungsschraube 

Vis d'assemblage 

3 

3a 


60 9 0 7 0 0 67 

Druckscheibe 

Rondelle de pression 

6 

4 


609g 06 0031 

Sicherungsblech 

Tole d'arret 

4 

5 


609 06 0104 

Kupplungselement (Goetze-Glubo 75 

Element d'accouplement (Goetze- 
Glubo 7) 

2 

6 


609g 06 0030 

Welle mit Mitnehmern 

Arbre av. entraineur 

1 

7 


900 03 80 0536 

Schraube M10x45 DIN 931m8G, vzk. 

Vis, galv.M10x45 DIN 931m8G 

9 

8 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou, galv.MIO DIN 934m6S 

3 

- 


609g 0 6 0 604 

Unteres Riemenscheibenlager vollst. 
(Pos. 9,12-17) 

Palier inf. de poulie compl. 

(fig. 9.12-17) 

1 

9 


609g 06 0040 

Lagergehäuse (unten) 

Boitier de logement (inf.) 

1 

10 

! 900 03 80 2515 

1 

Schraube M10x20 DIN 933m8Gvzk 

Vis M10x20 DIN 933m8G, galv. 

4 

11 

1 

i 900 03 93 2025 

Federring A10 DIN 137 vzk. 

Rondelle elastique A10 DIN 137 

4 

12 

900 03 93 4310 

Sicherungsring 62x2 DIN 472 

Circlip 62x2 DIN 472 

2 

13 

1 

1 900 03 31 1460 

Kugellager 6305 RS DIN 625 

Roulement a billes 6305 RS DIN 625 

1 

14 

609g 06 0041 

Distanzrohr 

Douille entretoise 

1 

15 


900 03 31 1217 

Kugellager 6205 RS DIN 625 

Roulement a billes 6205 RS DIN 625 

1 

16 


609g 06 0038 

Mitnehmerwelle 

Arbre d'entrainement 

1 

17 


609g 06 0039 

Riemenscheibe 

Poulie 

1 

- 

| 610 0 0 0 6 0 601 

i 

1 

Riemenscheibenlager vollst. (Pos.18, 
21-29) 

Palier de poulie compl. (fig. 18, 
21-29) 

1 

18 


609g 06 0043 

Lagergehäuse (z. Ventilat«) 

Boitier de logement (du ventilateur) 

1 

19 


900 03 80 2515 

Schraube M10x20 DIN 933m8G vzk. 

Vis, M10x20 DIN 933m8 G, galv. 

4 

20 


900 0 3 93 2025 

Federscheibe Al 0 DIN 137 vzk. 

Rondelle elastique A10 DIN 137 

4 

21 


J.900 03 93 4310 

Sicherungsring 62x2 DIN 472 

Circlip 62x2 DIN 472 

2 

22 


900 03 31 1460 

Kugellager 6305 RS DIN 625 

Roulement a billes 6305 G DIN 625 

1 



610 00 06 0006 

Riemenscheibe z. Ventilator mit 
Ventilatorwelle (Pos. 23, 24) 

Poulie du ventilateur av. arbre de 
ventilateur (fig. 23, 24) 

1 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72- 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Ve ntilatora ntrieb 

Commande de ventilateur 


AI Kl MCA Art. Nr. des Fabrikanten 
MUN INÖM | No dart . du fabrlcant 


Gegenstand 


610 00 06 0005 Riemenscheibe 

609g 06 0046 Ventilatorwelle 

609g 06 0044 Distanzrohr 

900 03 31 1217 i Kugellager 6205 RS DIN 625 

! 

609g 06 0045 Beilagscheibe 

900 03 93 3U6 Sicherungsring 25x1, 2 DIN 471 

610 00 06 0007 Ventilator 


Textseite 43 
zu Bildseite 9 
Texte 43 pour 
ir Illustration 9 


ObJet _ 

Poulie 1 

Arbre de ventilateur j 1 

i 

j 

Douille entretoise j 1 

Roulement a billes 6205 RS DIN 625 j 1 

Rondelle I 1 

Circlip 25x1, 2 DIN 471 J 1 

I 

Ventilateur [ 1 


900 03 80 2438 | Schraube M8x22 DIN 933m8G, vzk. Vis M8x22 DIN 933m8G galv. 


900 03 93 2030 
900 03 14 2538 


Federscheibe A8 DIN 137 vzk. 


Rondelle elastique A8 DIN 137 galvj 6 

j 

Courroie trapezoidale etroite ; 2 


Schmalkeilriemen 2x12, 5x1100 DIN Courroie trapezoidale etroite 
7753 2x12, 5x1100 DIN 7753 


i 609g 06 0005 Lager [ Palier 1 

i 900 03 90 1406 Zylinderstift 8m6xl0 DIN 7 Cheville cylindrique8m6xl0 DIN 7 1 

| ' 

j 900 03 80 3734 Schraube M14xl, 5x35 DIN 961—8,8 Vis M14xl, 5x35 DIN 961 1 

900 03 93 0291 Beilagscheibe 15 DIN 125 St. vzk. Rondelle 15 DIN 125 St. galv. 1 

68 0 3 4 0 0 26 Mutter selbstsichernd Ecrou freine 1 

I 609g 06 0004 Flansch Support i 1 


900 03 81 3523 Stiftschraube M10x25 DIN 939m8G, Goujon M10x25 DIN 939m8G, galv. 2 


60 9 01 0 0 64 Bei lagscheibe 23 DIN 668 

413c 11 0005 Mutter MlOxl, 5 

60 9 0 3 0163 Lagerbolzen 

609g Ö6 0028 Stützring 

900 03 93 4235 Sicherungsring 47x1, 75 DIN 472 
60 9 0 7 01 62 J Zwischenring 

900 03 31 1609 Kugellager 6303 GB ESN 625 
i 

I 

60 9 0 7 0069 Druckscheibe 

60 9 0 7 0 0 68 Dehnscheibe 

i 

609g 06 0026 j Riemenscheibe 


Rondelle 23 DIN 668 
Ecrou MlOxl, 5 
Axe 

Rondelle d'appui 

Circlip 47x1, 75 DIN 472 

Rondelle intermediaire 

Roulement i billes 6303 GB DIN 
625 

Rondelle de pression 
Vis extensible 
Poulie 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr * TS 83/72 

Nr. 

STEYR A680g 3t 4x4 

Einspritzanlage (bis M.N. 1150) 

Installation d'injection'(jusqu' au mot.no.1150 


Textseite 45 o 
zu Bildseite 10 
Texte 4 5^)ou p) 


AI M MCA Art Nr - d8S Fabrikanten 
Ml-IN IN OM No d art du fabrlcant 


Gegenstand 


610r 08 0001 Einspritzpumpe (Bosch 0 400 656 079) Pompe d'injection (Bosch 0 400 656 

PE 6 A85 C 412 RS 2182 Regler RQ250- 079) PE 6 A85C412RS2182regula- 

1400 AB 671 DL, Förderpumpe FP/KE teur RQ250 1400 AB 671 DL. Pompe 
22 AD 254/2 Spritzversteller EP/SA d' alimentation FP/KE 22 AD 254/ 

450-1400 A5 DR 101 (mit Pos. 2,4) 2 commande d' avance ä l'allumage 

EP/SA 450-1400 A5 DR 101 (av. 
fig. 2,4) 

609 08 0054 Kupplungshälfte (Bosch ZKH24 Z35Z) Demi accouplement (Bosch ZKH 

24 Z35Z) 


900 03 96 0810 Scheibenfeder 5x9 DIN 6888 

413 9 08 0049 Mitnehmer (Bosch ZKH 113/lx) 


Clavette 5x9 DIN 6888 
Entrafneur (Bosch ZKH 113/lx) 


900 03 86 2478 Innen 6kt Schraube M8x80 DIN 912 Vis 6 pans int. M8x80 DIN 912 
m8G, vzk. m8G, galv. 

413 9 08 0042 Kugelscheibe 17 DIN 668 Rondelle spherique 17 DIN 668 

188 25 0083 Sicherungsring Rondelle elastique 

609 08 0020 Leckölleitung Conduite de recuperation 

180 55 0120 Verbindungsschlauch Tuyau 


413 9 08 0042 Kugelscheibe 17 DIN 668 

I 

j 188 25 0083 Sicherungsring 

609 08 0020 Leckölleitung 

180 55 0120 Verbindungsschlauch 

I 610r 08 0003 Einspritzleitung zum Zyl. 1 

i 

610r 08 0004 Einspritzleitung zum Zyl. 2 

610r 08 0005 Einspritzleitung zum Zyl. 3 

! 610r 08 0006 Einspritzleitung zum Zyl. 4 

j 610r 08 0007 Einspritzleitung zum Zyl. 5 

610r 08 0008 Einspritzleitung zum Zyl. 6 

| 60 9 0 8 0062 Stütze 

60 9 0 8 0063 Stütze 

j 

! 413c 08 0018 Rohrbride-Unterteil 

I 413c 08 0017 Rohrbride-Oberteil 


Conduite d' injection du 1 cyl. 

, e 

Conduite d injection du 2 cyl. 

, e 

Conduite d injection du 3 cyl. 

/ e 

Conduite d injection du 4 cyl. 

, e 

Conduite d injection du 5 cyl. 

. e 

Conduite d injection du 6 cyl. 

Attache 

Attache 

Etrier inf. 

Etrier sup. 


614 08 0060 Rohrbride-Oberteil z. Einspritzleitung 6 Etrier sup. pr conduite d'injection 6 


614 0 8 0061 Rohrbride-Unterteil z. Einspritzleitung Etrier inf. pr. conduite d'injection 

6 6 


406 08 0057 Rohrbride-Unterteil 
406 08 0056 Rohrbride-Oberteil 


Etrier irif. . 
Etrier sup. 


614 08 0059 Rohrbride-Unterteil z. Einspritzleitung | Etrier inf. pr. conduite d'injection 

3-6 I 3-6 1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr - TS 83/72 ■ 

Nr. 

STEYR A680g 3t 4x4 

Einspritzanlage (bisM.N. 1150) 

Installation d'injection (jusqu aumot.no.1150 


Textseite 47 
zu Bildseite 10 
Texte 47 pour 


AI M MQA Art. Nr. des Fabrikanten 
MLIM PMÖM No d . art du fabrlcant 


Gegenstand 


614 08 0058 Rohrbride-Oberteil z. Einspritzleitung ' Etrier sup.pr. conduite d'injec- 


900 03 80 2312 Schraube M6xl2 DIN 933m8G, vzk. 

900 03 93 1082 Federring B6 DIN 127, vzk. 

900 03 87 1232 Mutter M6 DIN 934m5S, vzk. 

210 08 00 27 Düsenhalter mit Düse, vollst. 

Bosch 0 432 231 009 (Pos., 29-43) 

210 08 0005 Düsenhalter vollst. 


tion 3-6 | 1 

Vis, galv, M6xl2 DIN 933m8G, 2 

Rondelle Grower B6 DIN 127, galv. j 7 

Ecrou M6 DIN 934m5S, galv. j 7 

i 

Porte-injecteur av. injecteur 
compl. Bosch 0 432 231 009 (Pos. | 
29-43) j 6 

Injecteur compl. 


Bosch 0 430 233 001 (KDAL 80 S 9/4) Bosch 0 430 233 001 (KDAL 80 S 9/4 


(Pos. 31-43) 

210 08 0006 Einspritzdüse Bosch 0433 220 066 

(DLL 50 S 226) 

210 08 0009 Düsenschutz Bosch 2 430 422 002 


(Pos. 31-43) 

[ 

Injecteur Bosch 0433 220 066 
(DLL 50 S 226) i 

Protege injecteur Bosch 2 430 422 ! 
002 


Düsenspannmutter Bosch 2 433 317 281 Manchon de serrage Bosch 2 433 

317 281 


I 210 08 0736 Druckbolzen m. Führungsbüchse 

! Bosch 2 430 326 022 


Axe de pression av. douille de 
guidage Bosch 2 430 326 022 


Zwischenscheibe Bosch 2 430 132 001 Rondelle intermediaire Bosch 

2 430 132 001 


210 08 0759 I Büchse Bosch 2 430 300 012 


Douille Bosch 2 430 300 012 


Überwurfschraube Bosch 2 433 455 042 Ecrou de raccord Bosch 2 433 455 1 

042 

210 08 0737 Schraubenfeder Bosch 2 434 619 025 Ressort ä boudin Bosch 2 434 619 

025 6 

210 08 0738- Ausgleichsscheiben Rondelles de tarage 

0752 von 2 430 000 070 - 084 (1-1, 7 mm) de 2 430 000 070 - 084 (1-1, 7 mm) B 

x) 

Düsenhalterkörper I Corps du porte - injecteur 6 


210 08 0756 Dichtring zum Durchgangstück 

Bosch 2 430 290 000 


Corps du porte - injecteur 

Joint pour piece de passage 
Bosch 2 430 290 000 


! 210 08 0755 Durchgangstück Bosch 2 433 385 026 Piece de passage Bosch2 433 385 

026 6 

210 08 0757 Sechskantmutter Bosch 2 433 300 003 Ecrou 6 pans Bosch 2 433 300 003 6 


900 03 09 8008 Dichtring Bosch 2 916 710 603 


Joint Bosch 2 916 710 603 


213 08 g708 Sechskanthohlschraube Bosch 2 911 235! Ecrou 6 pans Bosch 2 911 235 700 

700 | 6 

6l0r 11 00 02 Starthilfe vollst.(Pos.44-45,48-52) j Aidedemarrage compl.(fig.|*|-^jj 1 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 49 

zu Bildseite io 

Texte 49 pour 
Illustration 10 

Nr - TS 83/72 

Nr. 

STEYR A680g 3t 4x4 

Einspritzanlage (bisM.N. 1150) 

Installation d'lnjectiori(jusqu'au mot.no. 1150) 

"8. ALN NSA Gegenstand Objet A N " b z 


44 


610r 

110003 

Anlasstreibstoffpumpe 

Pompe pr. liquide de demarrage 

1 

45 


610r 

110006 

Anlasstreibstoffbehälter 

Reservoir du combustible de demar¬ 
rage 

2 

46 


900 03 

93 1102 

Federring A8 DIN 127 

Rondelle Grower A8 DIN 127 

2 

47 


900 03 

87 1252 

Sechskantmutter M8 DIN 934m8G 

Ecrou 6 pans M8 DIN 934m 8G 

2 

48 


610r 

110010 

Rohr von der Pumpe z. Anlasstreib- 

Conduite de la pompe au reservoir 






Stoffbehälter vollst. (m.Pos. 48A und 
48B) 

(av. fig. 48A et 48B) 

1 

48 

A 

610r 

11 0017 

Dichtkegel 

cßne d' etancheite 

2 

48 

3 

610r 

11 0016 

Überwurfmutter 

Ecrou raccord 

2 

49 


610r 

11 0011 

Rohr v. Pumpe z. Düse vollst. 

Conduite de la pompe a l'injec- 






(mit Pos. 49A u. 49B) 

teur compl. (av. fig. 49A et 49B) 

1 

49 

A 

610r 

11 0019 

Dichtkegel 

Cone d' etancheite 

4 

49 

3 

610r 

110018 

Überwurfmutter 

Ecrou raccord 

4 

50 


610r 

110005 

Düse 

Injecteur 

1 

51 


61 Or 

110012 

Rohr zw. den Düsen vollst. 

Conduite entre les injecteur compl 






(mit Pos. 49A und 49B) 

(av. fig. 49A und 49B) 

1 

52 


610r 

110004 

Düse 

Injecteur 

1 

53 


' 

610r 

110015 

Befestigungswinkel 

Coude de fixation 

1 

54 


900 03 

80 2321 

6 kt Schraube M6xl5 DIN 933m8G 

Ecrou 6 pans M6xl5 DIN 933m8G 

2 

55 


900 03 

87 1232 

Sechskantmutter M 6 DIN 934m6D 

Ecrou 6 pans M6 DIN 934m6D 

2 

56 


406 

09 00 38 

Bride 

Bride 

1 

56 

A 

900 03 

12 9006 

Gummitülle 6x1 KN 496 

Passe-fil en caoutchou 6x1 KN 

496 

2 

57 


213 

05 0086 

Bleiplombe 

Plomb a sceller 

B 

58 


213 

05 0085 

Plombendraht (1, 60x140) 

Fil pour plomb (1, 60x140) 

B 

59 


609 

080096 

Plombendraht (1 0x200) 

Fil pour plomb ( 1 0x200) 

1 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 51 

IBephi 

Nr - TS 83/72 

Nr. 

zu Bildseite 11 

IHSVä; 

STEYR A 680 gl 3t 4x4 

Einspritzanlage (abM.N. 1151) 

Texte 51 pour 
Illustration H 


STEYR A 680g 3t 4x4 

Installation d'injection (ä partir du mot.1151) 


Flfl. 

ALN NSA 

Aii. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb. 

1 


610 00 08 0084 

Einspritzpumpe (Bosch ) 

PE 6 A 85C 412RS 2182 Regler RQ 250- 
1400 AB 710 DL Förderpumpe FP/KE 

22 AD 254/2 Spritzversteller EP/SA 
450-1400 A 5 DR 101 

Pompe d'injection (Bosch ) 

PE 6 A 85C 412RS 2182 regulateur 
RQ250-1400 AB 710 DL pompe d'ali 
mentation FP/KE 22 AD 254/2 
commande d'avance ä l'allumage 
EP/SA 450-1400 A 5 DR 101 

1 

2 


609 08 0054 

Kupplungshälfte (Bosch ZKH 24Z 35Z) 

Demi accouplement (Bosch ZKH 
24Z 35Z) 

1 

3 


900 03 96 0810 

Scheibenfeder 5x9 DIN 6888 

Clavette 5x9 DIN 6888 

1 

4 


4139 08 0049 

Mitnehmer (Bosch ZKH 113/1 X) 

Entralneur (Bosch ZKH 113/1 X) 

1 

5 


900 03 80 0465 

Schraube M8x80 DIN 931 vzk. 

Vis, galv.M8x80 DIN 931 

4 

6 


4139 08 00 42 

Kugelscheibe 

Rondelle spherique 

4 

7 


188 25 0083 

Sicherungsring 

Rondelle elastique 

4 

8 


610 00 08 0037 

Leckölleitung 

Conduite de recuperation 

1 

9 


180 55 0120 

Verbindungsschlauch 

Tuyau 

1 

10 


610 00 08 0085 

Einspritzleitung z. Zylinder 1 

✓ e 

Conduite d injection du 2 cyl. 

1 

11 


610 00 08 0086 

Einspritzleitung z. Zylinder 2 

✓ e 

Conduite d injection du 2 cyl. 

1 

12 


610 00 08 0087 

Einspritzleitung z. Zylinder 3 

✓ e 

Conduite d injection du 3 cyl. 

1 

13 


610 00 08 0088 

Einspritzleitung z. Zylinder 4 

✓ e 

Conduite d injection du 4 cyl. 

1 

14 


610 00 08 0089 

Einspritzleitung z. Zylinder 5 

✓ e 

Conduite d injection du 5 cyl. 

1 

15 


610 00 08 0090 

Einspritzleitung z. Zylinder 6 

✓ e 

Conduite d injection du 6 cyl. 

1 

16 


413c 08 0017 

Rohrbride - Oberteil 

Etrier sup 

2 

17 


413c 08 0018 

Rohrbride - Unterteil 

Etrier inf. 

2 

18 


614 08 0058 

Rohrbride - Oberteil 

Etrier sup. 

1 

19 


614 08 0059 

Rohrbride - Unterteil 

Etrier inf. 

1 

20 


406 08 0056 

Rohrbride - Oberteil 

Etrier sup. 

2 

21 


406 08 0057 

Rohrbride - Unterteil 

Etrier inf. 

2 

22 


900 03 80 2312 

Schraube M6xl2 DIN 933 vzk. 

Vis.galv. M6xl2 DIN 933 

5 

23 


900 03 93 2008 

Federscheibe B 6 DIN 137 vzk. 

Rondelle elastique B 6 DIN 137galv. 

5 

24 


900 03 87 1232 

Mutter M 6 DIN 934 vzk. 

Ecrou M 6 DIN 934 galv. 

5 

- 


409 08 0071 

Düsenhalter mit Düse vollst. 

(Bosch 0 432 281 812) (Pos. 25-37) 

Porte injecteur av. injecteur compl 
(Bosch 0 432 281 812)(fig. 25-37) 

6 



614 08 00 28 

Düsenhalter vollst. (Bosch 0 431205 010 
(Pos. 27-37) 

Porte injecteur compl. (Bosch 0 431 
205XPos. 27-37) 

6 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Einspritzanlage (ab M.N. 1151) 

Installation d'injection (ä partir du mot.no, 1151 


Textseite 53 
zu Bildseite ll 
Texte 53 pour 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du tabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

25 

i 

409 

08 00 72 

Einspritzdüse (Bosch 0 433 271 187) 
DLLA 150 S 456 

Injecteur (Besch 0 433 271 187) 
DLLA 150 S 456 


26 

614 

0 8 0081 

Düsenschutz 

Protege injecteur 

6 

27 


x) 

Düsenha lterkörper 

Corps du porte injecteur 

6 

28 

614 

08 0701 

Druckbolzen (Bosch 2 433 104 435) 

Axe de pression (Bosch 2 433 104 435 

6 

29 


614 

08 0702 

Schraubenfeder (Bosch 2 434 619 008) 

Ressort a boudin (Bosch 2 434 619 
008) 

6 

30 


614 

08 0703 

Führungsbolzen (Bosch 2 430 120 000) 

Axe de guidage (Bosch 2 430 120 000)6 

31 

. 

614 

08 0 704 

Schraubenverschluß (Bosch 2 433 462 09' 

: Bouchon de fermeture (Bosch 2 433 
462 094) 

6 

32 

1 

j 614 

I 

08 0705 

Hutmutter (Bosch 2 433 317 028) 

Ecrou borgne (Bosch 2 433 317 028) 

6 

33 


614 

08 0 706 

Hohlschraube (Bosch 2 911 235 700) 

Vis creuse (Bosch 2 911 235 700) 

6 

34 


900 03 09 8008 

Dichtring A8xl2 DIN 7603 Cu 

Joint en cuivre A8xl2 DIN 7603 Cu 

12 

35 


614 

08 0 707 

Rohranschluß mit Stabfilter (Bosch 

2 433 351 013) 

Raccord avec filtre a baguette 
(Bosch 2 433 351 013) 

6 

36' 

614 

08 0 708 

Dichtscheibe (Bosch 430 100 040) 

Joint (Bosch 430 100 040) 

6 

37 


614 

08 0 709 

Überwurfmutter (Bosch 2 433 314 071) 

Ecrou raccord (Bosch 2 433 314 071' 

6 

38 


614 

08 00 82 

Dichtring 

Joint 

6 

39 

1 609 

i 

0 7 0080 

Dichtring OR 18 - 3 

Joint torique OR 18 - 3 

6 

40 

610 00 08 0009 

Druckbügel rechts 

Bride de fixation droite 

3 

41 

610 00 08 0010 

Druckbügel links 

Bride de fixation gauche 

2 

ä 

42 j 

1 

610 00 08 0081 

Schraube M8xl00 DIN 912 

Vis M8xl00 DIN 912 

12 

43 

188 

25 0083 

Sicherungsring 

Rondelle elastique 

12 

44 

610 00 08 0039 

Rohr (siehe Bild 19, Pos. 23) 

Tuyau 

1 

45 


900 03 96 2603 

Hohlschraube A 3 DIN 7623 vzk. 

(siehe Bild 19, Pos. 24) 

Vis creuse A 3 DIN 7623, galv. 

1 

46 


900 03 09 8008 

Dichtring A8xl2 DIN 7603 Cu 
(siehe Bild 19, Pos. 25) 

Joint en cuivre 

2 

47 


610 00 08 0020 

Konsole 

Console 

1 

48 


900 03 80 2438 

Schraube M8x22 DIN 933m8G, vzk. 

Vis, galv. M8x22 DIN 933m8G 

2 

49 


900 03 93 2023 

Federscheibe B8 DIN 137 vzk. 

Rondelle elastique B8 DIN 137galv. 

2 

50 


213 

05 0086 

Bleiplombe z. Einspritzpumpe u. 
Blockierungsblech 

Plomb ä sceller et t3le d' arrSt 

B 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Einspritzanlage (abM.N. 1151) 

Installation d'injection (a part du mot.no. 1151) 


Textseite 55 
zu Bildseite 11 
Texte 55 pour 


fiq. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

51 


213 

05 0085 

Plombendraht z. Einspritzpumpe 

1,6 0 140 lg 

Fil pr plomb de la pompe d'in- 
injection 

B 

52 


609 

.08 0096 

Plombendraht z. Blockieiungsblech 

1 0 200 lg 

Fil pr. plomb de la tSle d'arret 

1 

- 


610r 

11 0002 

Starthilfe vollst. (Pos. 53-61) 

Aide demarrage -compl. (fig.53-61) 

1 

53 


610r 

11 0003 

Anlafltreibstoffpumpe 

Pompe pr. combustible d'aide 
demarrage 

1 

54 


610r 

11 0006 

Anlaßtreibstoffbehälter 

Reservoir pr. combustible de 
demarrage 

1 

55 


900 03 93 1102 

Federring A8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower A8 DIN I27galv. 

2 

56 


900 03 87 1252 

Mutter M8 DIN 934 vzk. 

Ecrou M8 DIN 934 galv. 

2 

57 


610r 

11 0010 

Rohr von der Pumpe z. Anlaßtreib¬ 
stoffbehälter vollst. (mit Pos.57A,57B) 

Tuyau de la pompe au reservoir 
compl.(av.fig. 57A et 57B) 

1 

57s 

1 

610r 

11 0017 

Dichtkegel 

cSne d'etancheite 

2 

571 


610 

11 0016 

Überwurfmutter 

. 

Ecrou raccord 

2 

58 


610r 

Tl 0011 

Rohr v. Pumpe z. Düse vollst. 

(mit Pos. 58A und 58B) 

Hiyau de la pompe a l^injecteur 
(av. fig. 58A et 58B) 

1 

. 

58. 

1 

610r 

11 0019 

Dichtkegel 

Cone d'etancheite 

4 

581 


610r 

11 0018 

Überwurfmutter 

Ecrou raccord 

4 

59 


610r 

11 0005 

Düse 

Injecteur 

1 

60 


610r 

11 0012 

Rohr zw. den Düsen vollst. 

Tuyau entre les injecteurs compl. 

1 





(mit Pos. 58A u. 58B) 

(av. fig. 58A et 58B) 


61 


610r 

11 0004 

Düse 

Injecteur 

1 

62 


610r 

11 0015 

Befestigungswinkel 

Coude de fixation 

1 

63 


900 03 80 2321 

Schraube M6xl6 DIN 933 vzk. 

Vis M6xl5 DIN 933 galv. 

2 

64 


900 03 87 1232 

Mutter M6 DIN 934 

Ecrou M6 DIN 934 

2 

65 


406 

09 0038 

Birde 

Bride 

1 

66 


900 03 12 9006 

Gummihülse 6x1 KN 496 

Passe-fil en caoutchouc 6x1 KN496 

2 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Einspritzpumpe 

Pompe d'injection 


Textseite 57 
zu Bildseite 12 
Texte 57 pour 
Illustration 12 


Fia- 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

1 


61 er 

08 0701 

Pumpengehäuse Bosch 1 415 126 065 

Carter de pompe Bosch 1 415 126065 

1 

2 


610r 

08 0702 

Ftihrungsbüchse Bosch 1 410 361 001 

Douille de guidage Bosch 1 410 361 
001 

1 

3 


610r 

08 0703 

Führungsring Bosch 1 410 202 086 

Anneau de guidage Bosch 1 410 202 
086 

1 

4 


610r 

08 0704 

Gewindering Bosch 1 413 344 001 

Anneau filetee Bosch 1 413 344 001 

1 

5 


610r 

08 0705 

Reduziernippel für Treibstoffzulauf 
Bosch 1 413 455 080 

Raccord reducteur filete 

Bosch 1 413 455 080 


6 


610r 

08 0706 

Schraubverschluß Bosch 1 423 463 040 

Bouchon de fermeture Bosch 

1 423 463 040 

1 

7 


610r 

0 8 0 707 

Verschlußkappe unten im Gehäuse 
Bosch 1 410 551 036 

Bouchon d'obturation Bosch 

1 410 551 036 

6 

8 


610r 

08 0708 

Rollenstößel vollst. (Pos. 9-14) 

Bosch 1 418 720 023 

Poussoir a galet compl. 

Bosch 1 418 720 023 

6 

9 


610r 

08 0709 

Veistellschraube Bosch 1 413 450 010 

Vis de reglage Bosch 1 413 450 010 

6 

10 


610r 

08 0710 

Sechskantmutter Bosch 1 413 300 028 

Ecrou Bosch 1 413 300 028 

6 

11 


610r 

08 0711 

Lagerbolzen Bosch 1 413 100 012 

Axe Bosch 1 413 100 012 

6 

12 


610r 

08 0712 

Rolle Bosch 1 410 202 006 

Galet Bosch 1 410 202 00 6 

6 

13 


610r 

08 0713 

Lagerbüchse Bosch 1 410 300 053 

Bague de logement Bosch 1 410 

300 053 

6 

L4 


61 Or 

08 0714 

Gleitstein Bosch 1 413 120 090 

De coulissant Bosch 1 413 120 090 

6 

15 


610r 

08 0715 

Tellerscheibe unten Bosch 1 410 120 
•071 

Cuvette de ressort inf. Bosch 

1 410 120 071 

6 

16 


610r 

08 0716 

Schraubenfeder Bosch 1 414 618 000 

Ressort ä bouding Bosch 1 414 618 
000 

6 

17 


610r 

08 0717 

Tellerscheibe oben Bosch 1 410 114 

022 

Cuvette de ressort sup. Bosch 1 410 
114 022 

6 

18 


610r 

08 0718 

Regelhülse Bosch 1 410 326 030 

Douille de reglage Bosch 1 410 326 
030 

6 

19 


610r 

08 0719 

Zahnkranz (22, 85 Kopfkreis 0) 

Bosch 1 416 336 060 

Couronne dentee Bosch 1 416 336 

060 

6 

20 


610r 

Ö8 0720 

Klemmschraube Bosch 1 413 417 050 

Vis de serrage Bosch 1 413 417 050 

6 

21 


610r 

08 0721 

Pumpenkolben mit Pumpenzylinder 
Bosch 1 418 325 008 

Piston et cylinder Bosch 1 418 325 
008 

6 

22 


6 l0r 

08 0722 

Druckventil mit Ventilträger 

Bosch 1 418 522 019 

Soupape de pression av. corps de 
soupape Bosch 1 418 522 019 

6 

23 


610r 

08 0723 

Dichtring Bosch 1 410 210 001 

Joint Bosch 1 410 210 001 

6 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 

Einspritzpumpe 

Pompe d'injection 


zu Bildseite 12 
Texte 59 pour 
Illustration 12 


Fl 0 . 

ALN NSA 

Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

24 


610r 08 0724 

Schraubenfeder Bosch 1 414 613 013 

Ressort a boudin Bosch 1 414 613013 

25 


61 Or 08 0725 

Rohranschluß Bosch 1 413 372 056 

Raccord Bosch 1 413 372 0 56 

25 i 


610r 08 0726 

Füllstück, Bosch 1 413 121 114 

Piece intermediaire Bosch 1 413 

121 114 

26 


610r 08 0727 

Überwurfmutter Bosch 1 413 313 051 

Ecrouraccord Bosch 1 413 313 051 

27 


610r 08 0728 

Unterlagscheibe Bosch 1 410103 025 

Bague intermediaire Bosch 1 410 

103 025 

28 


61 Or 08 0729 

Klemmbacken mit Bohrung Bosch 

1 410 023 000 

Piece de serrage av.trou Bosch 

1 410 023 000 

28 


610r 08 0730 

Klemmbacken mit Gewinde Bosch 

1 410 023 002 

Pi£ce de serrage av.filet Bosch 

1 410 023 002 

29 


900 03 82 2359 

Zylinderschraube M6x28 DIN 84 

Vis cylindrique M6x28 DIN 84 

30 


810r 08 0731 

Regelstange Bosch 1 416 026 005 

Cremaillere de reglage Bosch 

1 416 026 005 

31 


610r 08 0732 

Sicherungsschraube Bosch 1 413 417 010 

Vis de surete Bosch 1 413 417 010 

34 


610 r 08 0733 

Gewindebüchse Bosch 1 413 462 101 

Douille filetee Bosch 1 413 462101 

35 


900 03 09 8016 

Dichtring (A16x20 DIN 7603 Cu) 

Joint en cuivre (A16x20 DIN 7603) 

36 


610r 08 0734 

Entlüftungsschraube Bosch 1 413 453 
025 

Vis de purge Bosch 1 413 453 025 

37 


610r 08 0735 

Dichtscheibe 1 410 107 005 

Joint 1 410 107 005 

38 


6l0r 08 0736 

Verschlußschraube Bosch 1 413 462 039 

Bouchon de fermeture Bosch 1 413 
462 039 

39 


900 03 09 8016 

Dichtring (A16x20 DIN 7603 Cu) 

Joiht en cuivre (A16x20 DIN 7603 
Cu) 

46 


6l0r 08 0738 

Verschlußschraube Bosch 1 413 461 010 

Bouchon de fermeture Bosch 1 413 
461 010 

47 


900 03 09 8010 

Dichtring (Al0xl3, 5 DIN 7603 Cu) 

Joint encuivre (A10xl3, 5 DIN 7603 
Cu) 

50 


610r 08 0739 

Verschlußschraube Bosch 2 911 271 704 

Bouchon de fermeture Bosch 2 911 
271 704) 

51 


900 03 09 8010 

■ Dichtring (A10xl3, 5 DIN 7603 Cu) 

Joint en cuivre (Al0xl3, 5 DIN 7603) 

52 


610r 08 0740 

Nockenwelle Bosch 1 416 126 393 

Arbre a cames Bosch 1 416 126 393 

54 


610r 08 0741 

Kegelrollenlager Bosch 1 900910 201 

Roulement a rouleaux coniques 

Bosch 1 900 910 201 

55 


610r 08 0742 

Raüialdichtring Bosch 1 410 282 003 

Bague d'etancheite Bosch 1 410 282 
003 
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ALN NSA 


Katalog Catalogue 


Nr. TS 83/72 


STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680 ß 3t 4x4 


Art. Nr. dw Fabrikanten 
No d'art. du fabrtcant 


Baugruppe Gr. d’ensemble 


Einspritzpumpe 
Pomne d" 


Gegenstand 


Textseite 61 
zu Bildseitel2 
Texte 61 pour 
Illustration 12 


610r 08 0743 Zwischenring Bosch 1 410 202 042 Bague intermediaire Bosch 1 410 

202 042 

610r 08 0744 Ausgleichscheibe (0,1 mm bis 1mm Rondelle de tarage (0,1 jusqu'ä 

dich)Bosch 1 410 101 610 - 630 1 mm d'epasseur)Bosch 1 410 101 

610 - 830 

610r 08 0745 Sechskantmutter Bosch 2 915 011 011 Ecrou Bosch 2 915 011 011 


900 03 93 1142 Federring (Bl2 DIN 127) 

610r 08 0 746 Scheibenkeil (3x5, 5 DIN 6888) 

Bosch 1 900 023 007 


Rondelle Grower (B12 n N 127) 

Clavette disque (3x5, 5 DIN 6888) 
Bosch 1 900 023 007 


610r 08 0747 Lagerdeckel Bosch 1 415 522 036 


Couvercle de logement Bosch 
1 415 522 036 


900 03 82 2324 Zylinderschraube (M 6x15 DIN 84) Vis cylindrique (M6xl5 DIN 84) 


Bosch 2 910 021 916 


Bosch 2 910 021 196 


900 03 93 1082 Federring (B6 DIN 127) 


Rondelle Grower (B6 DIN 127) 


610r 08 0748 Verschlußdeckel m. Dichtplatte u. Couvercle lateral av. joint et 

Übergangsnippe], Bosch 1 415 626 157 raccord, Bosch 1 415 626 157 

610r 08 0749 Dichtplatte Bosch 1 410 015 055 Joint Bosch 1 411 015 055 

610r 08 0750 Sechskantschraube Bosch 1 413 453 001 Vis 6pans Bosch 1 413 453 001 


610r 08 0751 Dichtring Bosch 2 916 710 602 

6l0r 08 0752 Luftfilter z. Verschlußdeckel 
Bosch 1 427 432 010 


Joint Bosch 2 91 6 710 602 


Filtre a air Bosch 1 427 432 010 


6l0r 08 0753 Dichtplatte Bosch 1 411 073 000 


Joint Bosch 1 411 073 000 


610r 08 0754 Stehbolzen Bosch 1 413 502 000 


Goujon Bosch 1 413 502 000 


6l0r 08 0755 Sechskantmutter Bosch 2 915 011 007 Ecrou Bosch 2 915 011 007 


900 03 93 1082 Federring B6 DIN 127 


Rondelle Grower B6 DIN 127 


610r 08 0756 Zwischenlager Bosch 1 415 800 040 Palier intermediaire Bosch 1 415 

| 800 040 


610r 08 0757 Innensechskantschraube Bosch 2 910141) Vis a 6pans interieurs Bosch 2 910 

166 141166 


610r 08 0758 Dichtring Bosch 2 91 6 710 601 


Joint Bosch 2 916 710 601 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 63 
zu Bildseite 13 
Texte 63 pour 
Illustration 13 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYRA 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Förderpumpe 

Pompe d'alimentation 



Fig. 

ALN NSA 

Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb. 

- 


610 60 0 8 0 701 

Kraftstofförderpumpe m. Handpumpe 
und Vorreiniger Bosch 0 440 003 186 

Pompe d'alimentation av. pompe 
a main et filtre Bosch 0 440 003 186 

1 

1 



- 

Dichtring im Gehäuse Bosch 190 0 210 
100 

Joint dans carter Bosch 1 900 210 

100 

1 

2 



m 

+0, 002 

Pumpenkolben 21, 987 0 bis 

21. 995 +0 * 002 0 Bosch 2449 700-704 

Piston 21, 98 7 + ^’ jusqu'ä 

21, 995 +0, 002 0 Bosch2 449 700- / 704 

B 

3 



“ 

Druckbolzen z. Pumpenkolben 

4, SSS* 0, OO2 0 bis 5, 001 +0 > OO2 0 

Bosch 2 449 998 000 - 004 

, +0,002 , 
Axe de pousse 4, 993 0 jusqu 

a 5, 001 +0 * 002 0 Bosch 2 449 998 

000 - 004 

B 

4 


610R 

08 0 702 

Schraubenfeder Bosch 2 444 617 010 

Ressort a boudin Bosch 2 444 617010 

1 

5 



- 

Schraubverschluß Bosch2 443 463006 

Bouchon de fermeture Bosch 2 443 
462 006 

1 

6 



- 

Dichtring Bosch 2 440 105 000 

Joint Bosch 2 440 105 000 

1 

7 


610R 

08 0703 

Rollenstößel Bosch 2 442 120 011 

/ 

Poussoir a galet Bosch 2 442120 011 

1 

9 



m 

Rolle Bosch 2 440 200 000 

Galet Bosch 2 440 200 000 

1 

10 



m 

Lagerbolzen Bosch 2 443 100 083 

Axe de galet Bosch 2 443 100 083 

1 

11 


610R 

08 0704 

Gleitstein Bosch 2 443 120 001 

De de coulissement Bosch 2 443120 
001 

1 

12 



- 

Sprengring Bosch 2 444 601 000 

Jone d'arret Bosch 2 444 601 000 

1 

13 


610R 

08 0705 

Ventil Bosch 2 443 123 021 

Soupape Bosch 2 443 123 021 

2 

14 


610R 

08 0706: 

Schraubenfeder z. Ventil 

Bosch 2 444 815 006 

Ressort a boudin Bosch 

2 444 815 006 

2 

15 



- 

Schraubverschluß Bosch 2 443 462 010 

Bouchon de fermeture Bosch 2 443 
462 010 

1 

16 



- 

Dichtring Bosch 1 230 203 001 

Joint Bosch 1 230 203 001 

2 

35 


610R 

08 0 707 

Filter Bosch 1 450 410 011 

Filtre Bosch 1 450 410 011 

1 

36 


610R 

08 0 708 

Filtergehäuse Bosch 2 450 556 000 

Cuvette de filtre Bosch 2 450 556 
000 

1 

37 


610R 

08 0709 

Dichtring Bosch 2 440 109 005 

Joint Bosch 2 440 109 005 . 

1 

38 


610R 

08 0710 

Schraubenfeder Bosch 2 454 642 000 

Ressort a boudin Bosch 2 454 642 000 

1 

89 


610R 

08 0711 

Spannbügel Bosch 2 459 999 000 

Etrier Bosch 2 459 999 000 

1 

40 


610R 

08 0712 

Spannmutter Bosch 2 453 345 000 

Ecrou de serrage Bosch 2 453 345 000 

1 

41 


610R 

08 0713 

Stiftschraube Bosch 2 453 405 001 

Goujon Bosch 2 453 405 001 

1 

50 


610R 

08 0714 

Handpumpe vollst. Bosch 2 447 222 

016 ! 

1 

; 

Pompe a main compl. Bosch 2 447 
222 016 

1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr - TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Regler 

Regulateur 


Textseite 65 
zu Bildseite 14 
Texte 65 pour 
Illustration 14 


Anz. 


- 



Regler RQ 250/1400 AB 671 DL vollst. 
Bosch 0 420 202 187 (bis M.N. 1150) 

Regulateur RQ 250/1400 AB 671 DL 
compl. Bosch 0 420 202 187 (jusqul! 
aumot. no. 1150) 

1 



m 

Regler RQ 250/1400 AB 610 DL vollst. 
Bosch 0 420 202 313 (ab M.N. 1151) 

Regulateur Bosch RQ 250/1400 DL 
compl. Bosch 0 420 202 313 (a 
partir du mot. no. 1151) 

1 

1 


610R 08 0715 

Regelteil vollst. Bosch 1 428 199 000 

Regulateur compl, Bosch 1 428 199 
000 

1 

2 


- 

Leerlaufregelfeder außen 

Bosch 1 424 617 016* 

Ressort de reglage de ralenti, ext. 
Bosch 1 424 617 016 

2 

3 



Endregelfeder Mitte Bosch 1 424 634 
025 

Ressort de regl.milieu Bosch 

1 424 634 025 

2 

4 



Endregelfeder, innen Bosch 1 424 617 
035 

Ressort de regl. int. Bosch 

1 424 617 035 

2 

5 



Tellerscheibe, innen Bosch 1 420 328 
018 

Plateau de ressort, int. Bosch 

1 420 328 018 

2 

6 


- 

Führungsbuchse außen Bosch 1 420 520 
002 

Douille de guidage, ext. Bosch 

1 420 520 002 

2 

7 


- 

Rundmutter Bosch 1 423 345 020 

Ecrou rond Bosch 1 423 345 020 

2 

9 


- 

Bolzen vollst. Bosch 1 423 450 900 

Boulon compl. Bosch 1 423450 900 

1 

10 



Ausgleichscheibe 2,4 mm 

Bosch 1 420 103 032 

Rondelle de reglage 2,4 mm 

Bosch 1 420 013 032 

B 

10 



Ausgleichscheibe 2, 45 mm 

Bosch 1 420 114 009 

Rondelle de reglage 2,45 mm 

Bosch 1 420 114 009 

B 

10 


m 

Ausgleichscheibe 2, 9 mm 

Bosch 1 420 103 033 

Rondelle de reglage 2,5 mm 

Bosch 1 420 103 033 

B 

L0 


- 

Ausgleichscheibe 2, 5 mm 

Bosch 1 420 114 010 

Rondelle de reglage 2, 5 mm 

Bosch 1 420 114 010 

B 

L0 


- 

Ausgleichscheibe 2, 6 mm 

Bosch 1 420 103 034 

Rondelle de reglage 2, 6 mm 

Bosch 1 420 103 034 

B 

L0 


- 

Ausgleichscheibe 2, 65 mm 

Bosch 1 420 114 011 

Rondelle de reglage 2, 65 mm 

Bosch 1 420 114 011 

B 

L0 


- 

Ausgleichscheibe 2, 7 mm 

Bosch 1 420 103 035 

Rondelle de reglage 2, 7 mm 

Bosch 1 420 103 035 

B 

.0 


- 

Ausgleichscheibe 2, 75 mm 

Bosch 1 420 103 035 

Rondelle de reglage 2, 75 mm 

Bosch 1 420 103 035 

B 

.0 


- 

Ausgleichscheibe 2, 8 mm 

Bosch 1 420 103 036 

Rondelle de reglage 2,8 mm 

Bosch 1 420 103 036 

B 

10 


- 

Ausgleichscheibe 2, 85 mm 

Bosch 1 420 114 013 

Rondelle de reglage 2,85 mm 

Bosch 1 420 114 013 

8 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Regler 

Regulateur 


Textseite 67 
zu Bildseite 14 
Texte 67 pour 
Illustration 14 


Al Kl MCA I Art - Nr. de» Fabrikanten | 
AL.IN IN OM No d - art du < a brlcant 


Gegenstand 

Ausgleichscheibe 2, 9 mm 
Bosch 1 420 103 037 


Rondelle de reglage 2, 9 mm 
Bosch 1 420 103 037 


Fiihrungshülse Bosch 1 420 400 001 Douille de guidage Bosch 1 420 2 


(bis M. N. 1150) 


400 001 (jusqu aumot.no. 1150) 


Führungshülse Bosch 1 420 400 000 Douille de guidage Bosch 1 420 I 2 


(ab M. N. 1151) 


400 000 (a partir du mot.no. 1151) 


Ausgleichfeder Bosch 1 424 640 000 Ressort de compensation Bosch 


(bis M. N. 1150) 


1 424 640 000 (jusqu'au mot.no, 
1130) 


Ausgleichsfeder Bosch 1 424 640 001 Ressort de compensation Bosch 2 

( ab M.N. 1151) 1 424 640 001 (a partir du mot. 

no. 1151) 

Ausgleichscheibe 0,25 mm Rondelle de reglage 0,25 mm B 

Bosch 1 420 100 609 Bosch 1 420 100 609 

Ausgleichscheibe 0, 3 mm Rondelle de reglage 0, 3 mm B 

Bosch 1 420 100 606 Bosch 1 420 100 606 

Ausgleichscheibe 0, 35 mm Rondelle de reglage 0,35 mm B 

Bosch 1 420 100 610 Bosch 1 420 100 610 

Ausgleichscheibe 0,4 mm Rondelle de reglage 0,4 mm B 

Bosch 1 420 100 607 Bosch 1 420 100 607 

Ausgleichscheibe 0,45 mm Rondelle de reglage 0,45 mm B 

Bosch 1 420 100 607 Bosch 1 420 100 607 

Ausgleichscheibe 0, 5 mm Rondelle de reglage 0, 5 mm B 

Bosch 1 420 100 607 Bosch 1 420 100 607 

A usgleichscheibe 0, 55 mm Rondelle de reglage 0, 55 mm B 

Bosch 1 420 100 612 Bosch 1 420 100 612 

Federkapsel Bosch 1 420 521 032 j Boitier pr. ressort Bosch 1 420 521 B 

| 032 

I 

Ausgleichscheibe 1, 6 mm i Rondelle de reglage 1, 6 mm B 

Bosch 1 420 101 016 | Bosch 1 420 101 016 

Ausgleichscheibe 1, 65 mm i Rondelle de reglage 1, 65 mm B 

Bosch 1 420 101 017 Bosch 1 420 101 017 

Ausgleichscheibe 1, 7 mm Rondelle de reglage 1, 7 mm B 

Bosch 1 420 101 017 j Bosch 1 420 101 017 j 

Ausgleichscheibe 1, 75 mm Rondelle de reglage 1, 75 mm . B 

Bosch 1 420 101 017 ■ Bosch 1 420 101 017 

Ausgleichscheibe 1, 8 mm , Rondelle de reglage 1, 8 mm B 

Bosch 1 420 101 002 ; Bosch 1 420 101 002 

Ausgleichscheibe 1, 85 mm ; Rondelle de reglage 1, 85 mm B 

Bas ch 1 420 101 012 Bosch 1 420 101 012 


Ausgleichscheibe 1, 6 mm 
Bosch 1 420 101 016 

Ausgleichscheibe 1, 65 mm 
Bosch 1 420 101 017 


j Ausgleichscheibe 1, 7 mm 
I Bosch 1 420 101 017 


A usgleichscheibe 1, 75 mm 
Bosch 1 420 101 017 

Ausgleichscheibe 1, 8 mm 
j Bosch 1 420 1)01 002 

Ausgleichscheibe 1, 85 mm 
Bas ch 1 420 101 012 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 69 
zu Bildseite 14 


Nr. TS 83/72 

Nr. 


STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Regler 

Regulateur 

Texte oa p 
Illustration 

iour 

14 

NSA 


Art. Nr. du Fabrikanten 
No d ort, du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 



- 

Ausgleichscheibe 1, 9 mm 

Bosch 1 420 101 001 

Rondelle de reglage 1, 9 mm 

Bosch 1 420 101 001 

B 


- 

Ausgleichscheibe 1, 95 mm 

Bosch 1 420 101 013 

Rondelle de reglage 1, 95 mm 

Bosch 1 420 101 013 

B 


- 

Ausgleichscheibe 2, 0 mm 

Bosch 1 420 101 000 

Rondelle de reglage 2, 0 mm 

Bosch 1 420 101 000 

B 


- 

Ausgleichscheibe 2, 05 mm 

Bosch 1 420 10 1 653 

Rondelle de reglage 2, 05 mm 

Bosch 1 420 101 653 

B 


- 

Ausgleichscheibe 2,1 mm 

Bosch 1 420 101 654 

Rondelle de reglage 2,1 mm 

Bosch 1 420 101 654 

B 


- 

Rundmutter Bosch 1 423 345 052 

Ecrou rond Bosch 1 423 345 052 

1 


- 

Mitnehmer Bosch 1 426 449 009 

Entraiheur Bosch 1 426 449 009 

1 


- 

Schmierdocht Bosch 1 420 005 000 

Feutre de graissage Bosch 1 420 005 
000 

1 


- 

Gummipuffer Bosch 1 420 026 000 

Tampon caoutchouc Bosch 1 420 
026 000 

1 


- 

Kapsel Bosch 1 420 500 025 

Cuvette Bosch 1 420 500 025 

1 



Reglergehäuse Bosch 1 425 120 056 

Carter de regulateur Bosch 1 425 
120 056 

1 


- 

Senkschraube Bosch 2 910 511 196 

Vis noyee Bosch 2 910 511 196 

6 


- 

Zylindersdiraube Bosch 2 910 021 242 

Vis cylindrique Bosch 2 910 021 245 

1 


- 

Federring Bosch 2 916 693 007 

Rondelle Grower Bosch 2 916 693 
007 

1 


• - 

Lagerbolzen Bosch 1 423 124 017 

Axe epaule Bosch 1 423 1 24 017 

1 


- 

Gelenkteil Bosch 1 422 130 002 

Piece d' articulation Bosch 1 422 
130 002 

B 



Ausgleichscheibe 0, 65 mm 

Bosch 1 420 101 611 

Rondelle de reglage 0, 65 mm 

Bosch 1 420 101 611 

B 



Ausgleichscheibe 0, 95 mm 

Bosch 1 420 101 657 

Rondelle de reglage 0, 95 mm 

Bosch 1 420 101 657 

B 


- 

Ausgleichscheibe 1, 0 - 1, 9 mm 

Bosch 1 420 101 643 - 652 

Rondelle de reglage 1, 0 - 1, 9 
Bosch 1 420 643 - 652 

B 


- 

Deckscheibe Bosch 1 420 142 004 

Rondelle Bosch 1 420 142 004 

1 



Sicherungsring Bosch 2 916 650007 
(bis M. N. 1150) 

Circlip Bosch 2 916 650 007 
(jusqu* au mot, no. 1150) 

1 



Sicherungsring Bosch 1 420 118 000 
(ab M. N. 1151) 

Circlip Bosch 1 420 118 000 
(a partir du mot. no. 1151) 

1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr - TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Regler 

Regulateur 


AI Kl MCA Art. Nr - dea Fabrikanten 
MLri I No d'art. du fabrlcant 


Gegenstand 

Führungsbuchse Bosch 1 425 703 001 

Sechskantschraube Bosch 2 911 961 196 
Sicherungsblech Bosch 1 421 331 009 
Regelhebel Bosch 1 422 033 051 


Gelenkgabel Bosch 1 421 933 082 
(bis M.N. 1150) 


Gelenkgabel Bosch 1 421 933 118 
(ab M.N. 1151) 


Gabelbolzen Bosch 1 903 103 002 
(bis M.N. 1150) 

Gabelbolzen Bosch 1 423 121 007 
(ab M.N. 1151) 

Splint Bosch 1 904 681 081 

Gelenkbolzen Bosch 1 423 527 000 

Splint Bosch 1 904 681 171 

Federring Bosch 2 916 693 004 

Sechskantmutter Bosch 2 915 012 006 
Schraubenfeder Bosch 1 424 615 038 

Federteller Bosch 1 420 500 051 

Führungsring Bosch 1 420 220 005 

Schraubverschluß Bosch 1 420 560 004 

Scheibe Bosch 1 420 113 000 

Dichtplatte Bosch 1 421 015 007 

Reglerdeckel vollst. Bosch 1 425 620 
278 (bis M.N. 1150) 


Reglerdeckel vollst. Bosch 1 425 
620 675 (ab M.N. 1151) 


Reglerdeckel (mit Pos. 82) 

Bosch 1 524 620 071 

Lagerhülse Bosch 1 420 301 002 
Verschlußschraube Bosch 1 413 461 010 


Textseite 71 
zu Bildseite 14 
Texte 71 pour 
Illustration 14 


Douille de guidage Bosch 1 425 | 1 

703 001 

Vis 6pans Bosch 2 911 961 196 • 2 

Töle d' arret Bosch 1 421 331 009 2 

Levier de reglage Bosch 1 422 033 1 

051 

Fourchette d' articulation Bosch 1 

1 421 933 082 (jusqu' au mot. no. 
1150) 

Fourchette d' articulation Bosch 1 

1 421 933 118 (a partir du mot. 
no. 1151) 

Axe epaule Bosch 1 903 103 002 1 

(jusqu'au mot. no. 1150) 

Axe epaule Bosch 1 423 121 007 1 

(ä partir du mot. no. 1151) 

Goupille fendue Bosch 1904 681081 1 

Axe epaule Bosch 1 423 527 000 1 

Goupille fendue Bosch 1 904 681 1 

171 

Rondelle Grower Bosch 2 916 693 1 

004 

Ecrou Bosch 2 915 012 006 1 

Ressort a bouding Bosch 1 424 615 1 

038 

Cuvette de ressort Bosch 1 420 500 1 

051 

Douille de guidage Bosch 1 420 22C 2 
005 

Bouchon de fermeture Bosch 1 420 2 

560 004 

Rondelle Bosch 1 420 113 000 2 

Joint Bosch 1 421 015 00 7 i 1 

Couvercle du regulateur compl. 1 

Bosch 1 425 620 278 (jusqu au mot. 
no. 1150) 

Couvercle du regulateur compl. 1 

Bosch 1 425 620 675 (ä partir du 
mot. no. 1151) 

Couvercle du regulateur (av. fig. 1 

82) Bosch 1 524 620 071 

Douille de logement Bosch 1 420 2 

301 002 

Bouchon de fermeture Bosch 1 413 1 

461 010 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680 3t 4x4 

Regler 

Regulatem_ 


ALN NSA 


Art. Nr. des Fabrikanten HononctanH 

No d arf, du fabrlcant Uegensianü 


Dichtring Bosch 2 916 710 605 
610R 08 716 Hebelachse Bosch 1 423 002 0831 

Lenkhebel Bosch 1 422 001 111 

- Scheibe Bosch 1 411 030 000 
Kegelstift Bosch 2 917 540 081 

Verstellhebel vollst. mit Pos. Nr. 90 
Bosch 1 422 003 001 (bis M.N. 1150) 

Verstellhebel vollst. mit Pos. Nr. 90 
Bosch 1 422 033 008 (ab M.N. 1151) 

Sechskantschraube Bosch 2 911 061 201 
Scheibenkeil Bosch 1 900 023 005 

Gewindestift Bosch 2 912 031 207 
Sechskantmutter Bosch 2 915 011 007 
Dichtring Bosch 1 420 210 010 
Scheibe 1 mm Bosch 1 420 101 030 

- Scheibe 2, 5 mm Bosch 1 420 200 007 

- Verschlußschraube Bosch 1 420 555 000 

Führungsschraube Bosch 1 423 412 002 

- Dichtring Bosch 2 916 710 605 
Anschlagschraube Bosch 1 423 405 031 
Sechskantmutter Bosch 2 915 011 007 

- Sicherungskappe Bosch 1 420 580 004 
Senkschraube Bosch 2 910 501 191 
Plombe Bosch 1 423 240 001 
Zylinderschraube Bosch 2 910 012 203 
Dichtplatte Bosch 1 421 015 061 


Textseite 73 
zu Bildseite 14 
Texte 73 pour 
Illustration 14 


Joint Bosch 2 916 710 605 
Axe du levier de reglage 
Bosch 1 423 002 083 
Levier Bosch 1 422 001 111 
Rondelle Bosch 1 411 030 000 
Cheville conique Bosch 2 917 540 
081 

Levier de reglage compl. av. fig. 
90 Bosch 1 422 003 001 (jusqu'au 
mot. no. 1150) 

Levier de reglage compl. av. fig. 
90 Bosch 1 422 033 008 (a partir 
du mot. no. 1151) 

Ecrou Bosch 2 911 061 201 
Clavette disque Bosch 1 900 023 
005 

Goujon Bosch 2 912 031 207 
Ecrou Bosch 2 915 011 007 
Joint Bosch 1 420 210 010 
Rondelle 1 mm Bosch 1 420 101 030 
Rondelle 2, 5 mm Bosch 1 210 101 
007 

Bouchon de fermeture Bosch 1 420 
555 000 

Vis de guidage Bosch 1 423 412 002 
Joint Bosch 2 91 6 710 605 
Vis butee 1 423 405 031 
Ecrou Bosch 2 915 011 007 
Linguette d' arret 1 420 580 004 
Vis a tete noye Bosch 2 910 501191 
Plomb Bosch 1 423 240 001 
Vis cylindrique Bosch 2 910 012 203 
Joint Bosch 1 421 015 061 


Regelstangenanschlag vollst. (Pos. 
141-148) Bosch 1 420 361 039 
Einstellbuchse Bosch 1 420 361 030 

Anschlagbuchse Bosch 1 420 506 012 
Schraubenfeder Bosch 1 424 630 005 
Sprengring Bosch 2 916 603 008 
Befestigungsbuchse Bosch 1 420 463 000 

Sechskantmutter Bosch 1 423 300 049 
Hutmutter Bosch 1 423 317 031 j 

Dichtring Bosch 2 916 710 613 
Plombierdraht (in m)Bosch 6 330 010 llÖ 
Plombe Bosch 1 903 240 000 j 


Butee pr. cremaillere compl. 1 

(ill. 141 - 148) Bosch 1 420 361039 
Douille de reglage Bosch 1 420 361 1 
030 

Douille butee Bosch 1 420 506 012 1 

Ressort Bosch 1 424 630 005 1 

Jone d" arret Bosch 2 916 603 008 1 

Corps de fixation Bosch 1 420 463 1 

000 

Ecrou Bosch 1 423 300 049 1 

Ecrou borgne Bosch 1 423 317 031 1 

Joint Bosch 2 916 710 613 2 

Fil a plomber Bosch 6 330 010 110 B 
Plomb Bosch 1 903 240 000 B 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYRA 680gl 3t 4x4 

STEYRA 680g 3t 4x4 

Spritzversteller 

Commande d'avance a Tinjection 


Textseite 75 
zu Bildseite 15 
Texte 75 pour 
Illustration 15 


fiq. 

ALN NSA 

Art. Nr. de* Fabrikanten 
No d'art. du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

- 


- 

Autom, Spritzversteller EP/SA 450 

1400A 5 DR 101 vollst. Bosch 0 425015 

015 

Commande d'avance automatique 
a f allumage, compl. Bosch 

0 425 015 015 

1 

1 


- 

Gehäuse Bosch B2 2 425 200 014 

Carter Bosch B2 2 425 200 014 

1 

2 


- 

Dichtring Bosch 2 420 113 001 

Joint Bosch 2 420 113 001 

2 

3 


- 

Sechskantschraube (M8xl5 DIN 933) 
Bosch 2 911 061 237 

Ecrou 6 pans (M8xl5 DIN 933) 
Bosch 2 911 061 237 

2 

4 


- 

Dichtring Bosch 2 420 105 000 

Joint Bosch 2 420 105 000 

1 

5 


- 

Verschlußschraube Bosch 2 420 560 003 

Bouchon de fermeture Bosch 2 420 
560 603 

1 

6 


- 

Fliehgewicht Bosch Z 2 422 190 027 

Masselotte Bosch Z 2 422 190 027 

2 

7 

1 

- 

Federteller Bosch 2 420 290 001 

Cuvette de ressort Bosch 2 420 290 

001 

4 

8 

1 


Ausgleichscheibe 0, 2-0, 7 mm 

Bosch 2 420 100 605 - 609 

Rondelle de reglage 0, 2-0, 7 mm 
Bosch 2 420 100 605 - 609 

B 

9 


- 

Schraubenfeder Bosch Z 2 424 619 041 

Ressort ä bouding Bosch Z 2 424 

619 041 

4 

10 


| 

Tellerscheibe Bosch 2 420 500 007 

Rondelle speciale Bosch 2 420 500 
007 

2 

11 


- 

Büchse Bosch 2 420 300 011 

Bague Bosch 1 420 300 011 

2 

12 


- 

Rolle 17, 9-18, 2 mm 0 

Bosch 2 420 300 013 - 015 

Rouleau 17, 9-18, 2 mm 0 

Bosch 2 420 300 013 - 015 

2(B) 

13 


- 

Scheibe Bosch 2 420 101 006 

Rondelle Bosch 2 420 101 006 

2 

14 


- 

Hutmutter Bosch 2 423 317 007 

Ecrou borgne Bosch 2 423 317 007 

1 

15 

• 


Tellerscheibe Bosch 2 420 550 001 

Rondelle speciale Bosch 2 420 550 
001 

1 

16 



Flansch Bosch 2 425 719 041 

Flasque Bosch 2 425 719 041 

1 

17 


! 

Radialdichtring Bosch 2 420 283 003 

Bague d'etancheite Bosch 2 420 

283 003 

1 

18 


- 

Dichtring Bosch 2 420 210 004 

Joint Bosch 2 420 210 004 

i 

1 

19 


- 

Deckel Bosch 2 420 500 008 

Couvercle Bosch 2 420 500 008 

1 

20 



Dichtring (A10xl3, 5 DIN 7603 Cu) 
Bosch 2 916 710 605 

Joint en cuivre (A10xl3, 5 DIN 

7603 Cu) Bosch 2 916 710 605 

1 

21 


| 

Verschlußschraube Bosch 2 413 465 000 

Bouchon de fermeture Bosch 2 413 
465 000 

1 

1 

1 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 77 

zu Bildseite 16 
Texte 77 pour 
Illustration 16 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Auspuffkrümmer 

Collecteur d'echappement 



ALN NSA 

Art. Nr. de» Fabrikanten 
No d'art. du labrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 

l 


609f 

04 0004 

Wasserablaufrohr 

Tuyau de sortie d'eau 

1 

2 


609 

04 0021 

Dichtung 

Joint 

3 

3 


900 03 

09 8011 

Dichtring A10xl6 DIN 7603 Cu 

Joint en cuivre A10xl6DIN 7603 Cu 

3 

4 


900 03 

88 0213 

Hutmutter MIO DIN 1587m6S, vzk. 

Ecrou borgne MIO DINl 587 m6S 
galv. 

i 

5 


609f 

11 0001 

Auspuffkrümmer 

Collecteur d'echappement 

1 

6 


609f 

11 0003 

Dichtung 

Joint 

6 

7 


609f 

11 0002 

Thermag-Mutter 

Ecrou-Thermag 

12 

8 


413 9 

11 0031 

Unterlagscheibe (bisM.N. 1150) 

Rondelle (jusqu'au mot. no. 1150) 

12 

8 


900 03 

93 0271 

Unterlagscheibe 10, 5 DIN 125 vzk. 

Rondelle 10, 5 DIN 125 galv. 

12 





(ab M. N. 1151) 

(i partir du mot, no. 1151) 


• 


780 

18 0021 

Auspuffbremse vollst. mit Hebel 

Frein sur l'echappement compl. 

1 


1 

I 



av levier 


9 


680 

18 0045 

Gehäuse 

Carter 

1 

10 


413 9 

18 0187 

Büchse 

Douille 

1 

11 


609 

11 0030 

Klappenbolzen kurz 

Axe court 

1 

12 


900 03 

09 8020 

Dichtring Al 8x22 DIN '7603 Cu 

Joint en cuivre A18x22 DIN 7603 

1 

13 


609 

11 0032 

Druckschraube 

Vis de pression 

1 

14 

1 

j 609 

11 0029 

Auspuffklappe 

Clapet 

1 

15 


609 

11 0031 

Klappenbolzen lang 

Axe long 

1 

16 


413 9 

18 0022 

Kolbenring 

Segment de piston 

2 

17 


413 9 

18 0144 

Büchse 

Douille 

1 

18 


900 03 

93 4125 

Sicherungsring 25x1, 2HN 472 

Circlip 25x1, 2 DIN 472 

1 

19 


780 c 

18 0008 

Hebel mit Kugelzapfen 

Levier avec rotule 

1 

20 


900 03 

90 1328 

Zylinderstift 6m6x28 DIN 7 

Cheville cylindrique 6m6x28 DIN 7 

1 

21 


680 

18 0058 

Schubstange 

, Tige de pousse 

■ 

1 

22 


900 03 

87 0231 

Mutter MIO DIN 439m5S, vzk. 

Ecrou MIO DIN 439m5S, galv. 

2 

23 




Ausrückhebel (siehe Bild 25, pos.34) 

Levier de debrayage(voyez ill.25, 
fig. 34) 


24 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m6S? vzk. 

Ecrou MIO DIN 934m6S galv. 

2 

25 


900 03 96 3626 

Kugelpfanne B16 DIN 71805 vzk. 

Cage de rotule Al 6 DIN 71805 galv. 

2 

26 


900 03 96 4436 

Gabelkopf G10x20 DIN 71752, vzk. 

Chape G10x20 DIN 71752, galv. 

1 

27 


680g 

18 0001 

Winkelhebel 

Levier coude 

1 


GRD-Katalog-Textselte F. 9.313 - 505 1/6247 - 7-1968 - 5000 - 19200/1 












Bild 16 

Illustration 16 


AUSPUFFKRÜMMER 
COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT 


Seite 78 
Page 78 






Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 79 
zu Bildseite 16 
Texte 79 pour 
Illustration 16 

Nr. TS ' 83/ 72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

AuspuffkrUmmer 

Collecteur d'echappement 

h b . 

ALN NSA 

Art. Nr. de« Fabrikanten 
No d’art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

28 


680 18 0057 

Lagerbüchse 

Bague 


1 

29 


900 03 93 3046 

Sicherungsring 10x1 DIN 471 

Circlip 10x1 DIN 471 


1 

30 


900 03 90 3192 

Bolzen 10f8x28x24 DIN 1434 vzk. 

Axe 10f8x28x24 DIN 1434 galv. 

1 

31 


900 03 93 0271 

Scheibe 10, 5 DIN 125 vzk. 

Rondelle 10, 5 DIN 125 galv. 

1 

32 


900 03 92 0217 

Splint 3x18 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 3x18 DIN 94 galv. 

1 

33 


900 03 96 3323 

Kugelzapfen A16 DIN 71803 vzk. 

Rotule Al 6 DIN 71804 galv. 

1 

34 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934 vzk. 

Ecrou MIO DIN 934 galv. 

1 

35 


900 03 93 1122 

Federring B10 DIN 127 vzk 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv. 

1 

36 


680m 28 0002 

Verbindungsstange 

Tirant 


1 

37 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934 6S vzk. 

Ecrou MIO DIN 934 m6S galv. 

2 

38 


900 03 96 3626 

Kugelpfanne Bl6 DIN 718p5 vzk. 

Cage de rotule Al6 DIN 71805 galv 

2 

38i 

k 

900 03 93 6519 

Sicherungsbügel S16 DIN 71805 

Etrier S16 DIN 71805 


4 

39 


680 18 0025 

Lager 


Palier 


1 

40 


900 03 80 0417 

Schraube M8x25 DIN 931m8G vzk. 

Ecrou, M8x25 DIN 931m8G, galv. 

2 

41 


900 03 93 1102 

Federring B8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 

2 

42 


900 03 96 3112 

Druckschmierkopf AM8xl DIN 71412 

Graisseur AM8xl DIN 71412 

1 

43 


680g 18 0005 

Handhebel 


Levier a main 


1 

44 


68 0 3 5 00 69 

Kugelgriff mit Star-Toleranzring . 

Poignee av. anneau-Star 

1 

45 


- 

Handhebel f. Verteilergetriebe 

Levier de commande de la boite de 

1 






transfert 



46 


680 18 0023 

Reibscheibe 

Disque de friction 


1 

47 


680 1 8 0108 

Hebel 


Lever 


1 

48 


680 18 0026 

Tellerfeder 

Rondelle ressort 


1 

49 


680 18 0024 

Druckstück 

Piece de pression 


1 

50 


900 03 90 2067 

Gewindestift M8xl5 DIN 417-5S 

Goujon M8xl5 DIN 417-5S 

1 

51 


680 18 0080 

Verbindungsstange zum Abstellhebel 

Tige de conexion 


1 

52 


900 03 93 5007 

Scheibe 8 DIN 1440 vzk. 

Rondelle 8 DIN 1440 galv. 

2 

53 


900 03 92 0115 

Splint 2x12 DIN 94 vzk. 

Goupille fendie2xl2 DIN94 galv. 

2 

54 


- 

Klemmhebel zum Beschleunigungs- 

Levier a serrage pour tringlerie 

- 




gestänge, siehe Bild 20, Pos. 21 

d'acceleration voyez ill. 20, fig. 







21 



55 



Lagerschraube siehe Bildl, Pos. 43 

Vis de logement, voyez ill.l, fig.43 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Ölbadluftfilter 

Filtre a air a bain d'huile 


Textseite 81 
zu Bildseite 17 
Texte 81 pour 
Illustration 17 


ALN NSA 


Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabricant 


Gegenstand 


610r 11 0001 f Ansaugkrümmer (bis M.N. 1150) Collecteur d'admission (jusqu'au 1 

mot.no. 1150) 


610 00 11 0001 Luftsammler (ab M. N. 1151) 

609 11 0042 Dichtung (bis M.N. 1150) 
210 11 0005 1 Dichtung (ab M.N. 1151) 


Collecteur d'admission (£ partir 1 1 

du mot. no. 1151) 

Joint (jusqu'au mot.no. 1150) 3 

Joint (£ partir du mot. no. 1151) 3 


900 03 86 2547 Innensechskantschraube M10x55 (bis Vis 6pans int. M10x55 (jusqu'au 


M.N. 1150) DIN 912m8G, vzk. 

900 03 87 1252 Mutter M8 DIN 934m6S, vzk. (ab 
M.N. 1151) 


900 03 93 1122 Federring BIO DIN 127 vzk. 
(Bis M.N. 1150) 


900 03 93 2030 Federscheibe A8 DIN 137 vzk. 
| (ab M.N. 1151) 

I 

j 609 19 0002 Verbindungsschlauch 

900 03 98 9312 Schlauchbride, 70/89 N 5074 

609g 19 0001 Ansaugrohr 

j 

I 609 19 0085 Rohrbride 


mot. no. 1150)EIN 912m8G, galv. 6 

Ecrou M8 DIN 934m6S, galv. 6 

£ partir du mot.no. JL151) 

Rondelle Grower B10 DIN 127galv. 6 

(jusqu'au mot. no. 1150) 

Rondelle elastique A8 DIN 137 galv. 6 
(£ partir du mot. no. 1151) 

Tuyau de connexion 1 

Collier 70/89 N 5074 4 

Tuyau d'aspiration 1 

Bride 1 


900 03 80 2523 Schraube M10x25 DIN 933m8G vzk Vis M10x25 DIN 933m8G galv. 


900 03 87 1305 Mutter MIO DIN 934m6S vzk. 
900 03 93 1122 Federring BIO DIN 127 vzk. 
609 19 0093 Muffe 


Ecrou MIO DIN 934m6S galv. 1 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv. 1 


Tuyau en caoutchouc 


680 1 9 0 001 Ölbadluftfilter (IFE 810-100 R)vollst. Filtre a air a bain d'huile com pl. 1 

| (mit Pos. 15-19) (IFE 810-1000 R)(avec fig. 15-19) 


(mit Pos. 15-19) 

609d 19 0701 Filtereinsatz 

609d 19 0705 Filterpatrone (mit Pos. 17,18) 

609d 19 0702 Dichtring 

609d 19 0703 Dichtring 

680 19 0.703 Filterunterteil 

609g 19 0003 Luftschlauch 

900 03 98 9314 Schlauchschelle 83/102 N 5074 

609 19 0087 Haltebügel links 

609 19 0086 Haltebügel rechts 


Garniture 1 

Cartouche de filtre (av. fig.17,18) 1 

; Joint 1 

| 

Joint 1 

I 

i Partie inferieure du filtre 1 

i 

i 

| Tuyau d'arrive d'air 1 

| 

j Collier (83/102 N 5074 2 

Support gauche 1 

; Support droite 1 
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Nr. TS 83/72 


STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680 3t 4x4 


Baugruppe Gr. d’ensemble 


r. 


Ölbadluftfiltet 

Filtre a ait a bain d'huile 


Textseite 83 
zu Bildseite 17 
Texte 83 pour 
Illustration 17 


Fig. 

ALN NSA 

Art Nr. des Fabrikanten 
No d'art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb. 

24 


900 03 80 2419 

Schraube M8x20 DIN 933m8G vzk. 

Vis galv. M8x20 DIN 933m8G 

8 

25 


900 03 87 1252 

Mutter M8 DIN 934m6S vzk. 

Ecrou Mi DIN 934m6S galv. 

4 

26 


900 03 93 1102 

Federring B8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 

8 

27 


610 00 11 0007 

Anschlußkrümmer (ab M.N. 1151) 

Tuyau raccord coude (a partir du 
mot.no. 1151) 

1 

28 


409 11 0020 

Dichtung (ab M.N. 1151) 

Joint (i partir du mot.no. 1151) 

1 

28 


900 03 93 2024 

Federscheibe BIO DIN 135 vzk. 

(ab M.N. 1151) 

Rondelle elastique B10 DIN 137 
galv. (5 partir du mot.no. 1151) 

2 

30 


900 03 80 2532 

Schraube M10x35 DIN 933 vzk. 

(ab M.N. 1151) 

Ecrou M10x35 DIN 933 galv. 

(£ partir du mot.no. 1151) 

2 


I 

I 


i 


I 


I 

i 


j 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 85 
zu Bildseite IS 


Nr. TS 83/72 

Nr. 




STEYR 680gl 3t 
STEYR 680s 3t 

4x4 

4x4 

Treibstoffilter 

Filtre ä combustible 

* 

Texte 85 pour 
Illustration 18 


ALN NSA 

Art. Nr. da* Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

l 


610 00 08 0108 

Duo-Treibstoffilter (Purolator 00601, 
Pos.2-12) 

Double filtre ä combustible 
(Purolator 00601, pos.2-12) 

1 

2 


610 00 08 0711 

Filterdeckel (Purolator 50157) 

Couvercle de filtre (Purolator 50157 

1 

3 


407 08 0131 

Vorfiltereinsatz (Purolator D2 453) 

Cartouche du prdfiltre (Purolator 

D2 453) 

1 

4 


407 08 0132 

Feinfiltereinsatz (Purolator PM453) 

Cartouche du fin filtre (Purolator 
PM 453) 

1 

5 


610 00 08 0715 

Druckscheibe (Purolator 31086) 

Rondelle de pression (Purolator 
31086) 

2 

6 


610 00 08 0714 

Feder (Purolator 37089) 

Ressort (Purolator 37089) 

2 

7 


610 00 08 0713 

Filtergehäuse (Purolator 50160) 

Corps de filtre (Purolator 50160) 

2 

8 


610 00 08 0712 

Dichtring (Purolator 45176) 

Joint (Purolator 45176) 


2 

9 


380 9 55 0706 

Schraube M5x8 DIN 933 

Vis M5x8 DIN 933 


2 

10 


900 03 09 8002 

Dichtring A5x9 DIN 7603 Cu 

Joint en cuivre A5x9 DIN 7603 Cu 

2 

11 


900 03 80 0566 

Schraube Ml0x75 DIN 931m8G,vzk. 

Vis Ml0x75 DIN 931 m8G, galv. 

2 

12 


900 03 09 8010 

Dichtring A10xl4 DIN 7603 Cu 

Joint en cuivre Al0xl4 DIN 7603Cu 

2 

- 


380 9 55 0075 

Überlauf vollst. (Pos. 13-16) 

(bis M.N. 1150) 

Trop-plein compl. (fig. 13-16) 
(jusqu'äu mot.no, 1150) 

1 

- 


614 08 0149 

Überlaufventil vollst. (Pos.20-23) 

(ab M.N. 1151) 

Soupape de trop-plein compl. 

(fig. 20-23) (ä partir du mot.no. 

1 

13 


380 9 55 0079 

Einstellschraube (bis M.N. 1150) 

Vis de rdglage (jusqu'äu mot.no. 
1150) 

1 

14 


380 9 55 0078 

Feder (bis M.N. 1150) 

Ressort (jusqu 'au mot. 

no.1150) 

1 

15 


380 9 55 0077 

Federteller (bis M.N. 1150) 

Cuvette de ressort (jusqu'äu mot. 
no.1150) 

1 

16 


380 9 55 0076 

Ventilkörper (bis M. N. 1150) 

Corps de soupape (jusqu'äu mot. 
no.1150) 

1 

17 


900 03 09 8014 

Dichtring A14 x 18 DIN 7603 Cu 

Joint en cuivre A 14x18 DIN 7603Cu 

1 

18 


900 03 80 0633 

Schraube M12x50 DIN 931m8G,vzk. 

Vis M12x50 DIN 931m8G, galv. 

2 

19 


900 03 93 2016 

Federscheibe B12 DIN 137, vzk. 

Rondelle B12 DIN 137, 

galv. 

2 

20 


614 08 0150 

Hohlschraube (ab M.N. 1151) 

Vis creuse (ä partir du mot. no. 1151 

> 1 

21 


380 9 55 0078 

Feder (ab M. N. 1151) 

Ressort (ä partir du mot.no. 1151) 

1 

22 


900 03 33 0127 

Kugel (ab M.N. 1151) 

Bille (4 partir du mot. no. 1151) 

1 

23 


306 08 0024 

Ventilschraube (ab M.N. 1151) 

Vis de soupape (ä partir du mot. 
no.1151) 

1 
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Illustration 19 











Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 8 3/72 

Nr. 

STEYR A 68 Ogi 3t 4x4 

STEYR A 680 3t 4x4 

Treibstoffbehälter 

Reservoir 


AI M MCA Art - Nr. d08 Fabrikanten 
MUIN INOM | n 0 d'art. du fabricant 


Gegenstand 


680g 55 0002 Treibstoffbehälter 

680g 55 0006 Steigrohr 

380 9 55 0117 Verschlußmutter 

900 03 09 8020 Dichtring A18x22 DIN 7603 Cu 

680g 55 0010 Stütze 

900 03 80 2532 Schraube M10x35 DIN 933m8G vzk. 
900 03 88 6814 Mutter MIO DIN 982-6G zn 
680g 55 0017 Scheibe 

680 g 55 0008 Spannband 

900 03 90 3166 Bolzen 10hllx55x50 DIN1434 vzk. 

900 03 93 0271 Scheibe 10, 5 UN 125 St vzk. 

900 03 92 0211 Splint 3x15 DIN 94 vzk. 

900 03 87 1305 Mutter MIO DIN 934m6B vzk. 

680g 55 0020 Treibstoffleitung 

680 g 55 0018 Treibstoffleitung 

690h 08 0003 Treibstoffschlauch (340 lg) 

(bis M. N. 1150) 

609h 08 0003 Treibstoffschlauch (340 lg) 

(ab M.N. 1151) 

900 03 96 2621 Hohlschraube A 8 DIN 7623 vzk. 

900 03 09 8014 Dichtring Al4xl8 DIN 7603 Cu 

480 55 0011 Treibstoffschlauch 

609f 08 0003 Treibstoffschlauch (510 lg) 

(bis M.N. 1150) 

609f 08 0003 Treibstoffschlauch (510 lg) 

(ab M.N. 1151) 

609h 08 0005 Treibstoffleitung v. Filter z. Ein¬ 

spritzpumpe 

900 03 96 2706 Schraubstutzen A 8 DIN 7623 vzk. 

x) vom GRD beigestellt 


. d'ensemble | Textseite 87 

zu Bildseite 19 
Texte 87 pour 
Illustration 19 


Qbjet X 


Reservoir a combustible - 1 

Tuyau de remonte 1 

Ecrou borgne 1 

Joint en cuivre A18x20 DIN 7603 Cu 3 

I 

Support 2 

Vis M10x35 DI N 933m8G, galv. 8 

Ecrou MIO DIN 982-6G zn 8 

Rondelle 5 

Bande de serrage 2 

Axe epaule 10 hllx55x50 DIN 1434 2 

galv. 

Rondelle 10, 5 DIN 125 St. galv 2 

Goupille fendue 3x15 DIN 94 gal.v,2 

Ecrou MO DIN 934m 6 S, galv. 4 

I 

Conduite de combustible 1 

Conduite de combustible 1 

Tuyau fleixble (340 lg) 2 

(jusqu'a umot.no. 1150) 

Tuyau flexible (340 lg) 1 

(ä partir du mot. no. 1151) 

Vis creuse A 8 DIN 7623 galv. 5 

Joint en cuivre A14xl8 DIN 7603Ccil3 

Tuyau fleixlb e de combustible 1 

Tuyau flexible de combustible 1 

(jusqu'au mot.no. 1150) 

Tuyau flexible de combustible 1 

(i partir du mot. no. 1151) 

Conduite de combustible du filtre 1 

a la pompe d'mjection 

Raccord filete A 8 DIN 7627 galv. 1 

livre par GRD 
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Illustration 19 


RESERVOIR 


15/15A 











Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Treibstoffbehälter 

Reservoir 


Hg. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art du fabricant 

22 


609 08 0037 

23 


61 Or 11 0013 

23 


610 00 08 0039 

24 


900 0 3 96 2603 

25 


900 03 09 8008 

26 


188 73 0228 

28 


900 03 80 2336 

29 


900 03 87 1232 

30 


900 03 03 1082 

31 


900 03 87 1222 

32 


900 03 93 1062 

33 


680g 55 0022 


Gegenstand 


Rohr (ab M.N. 1151) 

Hohlschraube A3 DIN 7623 vzk. 
Dichtring 8x12 DIN 7603 Cu 
Bride 

Schraube M6x25 DIN 933m8G vzk. 
Mutter M6 DIN 934m5S, vzk. 
Federring B6 DIN 127 vzk. 

Mutter M5 DIN 934m5S vzk. 
Federring B5 DIN 127 vzk. 

Winkel 


Textseite 89 
zu Bildseite 19 
Texte 89 pour 
Illustration 19 


_ Objet Z 

Vis creuse (jusqu'au mot.no. 1150) 1 

Conduite de conexion (jusqu'au 1 

mot. ho. 1150) 

Conduite (a partir du mot.no. 1151) 1 

Vis creuse A3 DIN 7623 galv. 1 

Joint en cuivTe 8x12 DIN 7603 galv. 2 
Bride 2 

Vis M6x25 DIN 933m8G, galv. 1 

Ecrou M6 DIN 934m5S galv. 1 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv, 1 

Ecrou M5 DIN 934m5S galv. 1 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 1 

Equerre 1 
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Katalog patalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680 gl 3t 4x4 

STEYR A 680 g 3t 4x4 

Fahrhebelgestänge 

Tringlerie de gaz 


AI Kl Kl GA I Art Nr * de * Fabrikanten 
IVOM I No d'art du fabrlcant 


t Nr. de« Fabrikanten ßanönstflnd 

io d art du fabrlcant laegensiana 


780 57 0010 Trityplatte 

900 03 82 5321 Senkschraube M6xl5 DIN 87-5S, vzk. 


780 5 7 0041 

780 57 0023 

680 57 0011 

900 03 80 2415 
900 03 93 1102 
900 03 93 0271 
900 03 92 0211 
680 5 7 0 0 2 7 

780 57 0039 

680 57 0009 

900 03 93 0261 
900 03 87 1232 
900 03 93 2008 
900 03 96 3614 
900 03 87 1232 
680 57 0126 

680 57 0131 

900 03 80 0417 
900 03 93 5007 
900 03 92 0115 
780 57 0030 

680 57 0129 

610 00 08 0097 


680 57 0135 


Stößel 

Fahrfußhebel 

Lagerbüchse 

Schraube M8xl8 DIN 933m8G, vzk. 
Federring B8 DIN 127 vzk. 

Scheibe 1(15 DIN 125 vzk. 

Splint 3x15 DIN 94 vzk. 
Rückholfeder 
Verbindungsstange 
Kugel zapfen 

Scheibe A8, 4 DIN 433 vzk. 

Mutter M6 DIN 934m5S, vzk. 
Federscheibe B6 DIN 137 vzk. 
Kugelpfanne A10 DIN 71805 vzk. 
Mutter M6 DIN 934m5S, vzk. 
Verbindungsstange 
Klemmhebel 

Schraube M8x25 DIN 931m8G, vzk. 
Scheibe 8 DIN 1440 vzk. 

Splint 2x12 DIN 94 vzk. 

Zugfeder 

Konsole (siehe Bild 8, Pos, 20) 

Umlenkwelle (bisM.N. 1150) 

Utnlenkwelle (ab M.N. 1151) 

Verbindungsstange (siehe Bild 16, 
Pos. 51) 

Zugstange zur Einspritzpumpe 
(bis M.N. 1150) 


Textseite 91 
zu Bildseite 20 
Texte 91 pour 
Illustration 20 


Objet 


Plaque av. chamiere 1 

Vis a tete moyee M6xl5 DIN87-5S 2 
galv. 

Poussoir 1 

Pedale 1 

Douille de logement 1 

Vis M8xl8 DIN 933m8G, galv. 1 

Rondelle GrowerB8 DIN 127 galv. 2 

Rondelle 10, 5 DIN 125 galv. 3 

Goupille fendue 3x15 DIN 94 galv. 2 

Ressort de rappel 1 

Tige de connexion 1 

Rot ule '1 

Rondelle A8,4 DIN 433 galv. 1 

Ecrou M6 DIN 934m5S, galv. 1 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 5 

Cage de rotule A10 DIN 71805 galv 3 
Ecrou M6 DIN 934m5S, galv. 7 

Tige de connexion 1 

Levier a serrage 1 

Vis M8x25 DIN 931m8G, galv. 1 

Rondelle 8 DIN 1440, galv. 2 

Goupille fendue 2x12 DIN 94 galv. 2 

Ressort de traction 1 

Console (voyez ill. 8, fig. 20) 

Arbre )jusqu'au mot. no. 1150) 1 

Arbre (a partir du mot.no. 1151) 1 

Tige de connexion (ill. 16, fig. 51) - 


Tige de traction pour pompe 
(jusqu'au mot. no. 1150) 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 93 
zu Bildseite 20 

l^nai 

>w 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

■ 

WBm 

STEYR A 68 Ogi 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Fahrhebelgestänge 

Tringlerie de ga z 

1 

Texte 93 pour 
Illustration 20 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb. 

29 


610 00 08 0099 

Zugstange (abM.N. 1151) 

(bis Fahrgestell-Nr. 2249) 

Tige de traction (a partir du 
mot no. 1151) 

1 

30 


900 03 96 3616 

Kugelpfanne B10 DIN 71805 vzk. 
(abM.N. 1151) 

Cage de rotule B10 DIN 71805 / 
galv.(a partir du mot. no. 1151) 

2 

31 


900 03 93 6512 

Sicherungsbügel S10 DIN 71805 vzk. 
(abM.N. 1151) 

Etrier de surete S10 DIN 71805 galv, 
(a partir du mot.no. 1151) 

2 

32 


900 03 

96 3313 

Kugelzapfen A10 DIN 71803 vzk. 

Rotule A10 DIN 71803 galv. 

2 

33 


680 

57 0115 

Nockenscheibe mit Welle 

Came avec arbre 

1 

34 


180 

57 0025 

Reibscheibe 

Rondelle de friction 

1 

35 


80 

96 0162 

Druckfeder 

Rondelle de pression 

1 

36 


680 

59 0054 

Mutter, selbstsichernd 

Ecrou freine 

1 

37 


480a 

57 0063 

Zugfeder 

Ressort de traction 

1 

38 


780 

57 0007 

Verbindungsstange 

Tige de connexion 

1 

39 


680 

57 0106 

Handfahrhebel 

Manette des gaz 

1 

40 


280 

57 0036 

Griff 

Poignee 

1 

41 


680 

57 0040 

Lagerbügel 

Etrier 

1 

42 


900 03 

80 2307 

Schraube M6xl0 DIN 933m8G, vzk. 

Vis M6xl0 DIN 933m8G, galv.A 

1 

- 


680 

57 0160 

Zugstange vollständig (ab Fzg.2250) 

Tige de traction complet (jusqu'au 
veh.no. 2250) 

1 

43 


680 

57 0161 

Zustange 

Tige de traction 

2 

44 


680 

57 0164 

Distanzrohr 

Tuyau de distance 

1 

45 


780 

57 0030 

Zugfeder 

■ 

Ressort de traction 

1 
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Illustration 21 


MOTORAUFHÄNGUNG 
SUSPENSION DU MOTEUR 
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[TS 36/68/107 






Katalog 

Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 95 


Nr. TS 

83/72 

Nr. 

zu Bildseite 21 


STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Motoraufhängung 

Suspension du moteur 

Texte 95 pour 
Illustration 21 



ALN NSA 

Art. Nr. dal Fabrikanten 
No d'art. du labricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

1 


680g 59 0001 

Hilfsrahmen 

Chassis auxiliare 

1 

2 


680 59 0119 

Lagerkonsole links 

Console gauche 

1 

3 


680 59 0120 

Lagerkonsole rechts 

Console droite 

1 

4 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou MIO DIN 934m 6S, galv. 

8 

5 


900 03 93 2025 

Federsc'ieibe A10 DIN 137 vzk. 

Rondelle elastiaiue A10 DIN 137 
galv. 

8 

6 


680 59 0095 

Gimetallager 

Amortisseur Gi-metal 

2 

7 


480a 36 0058 

Scheibe 

Rondelle 

< 

8 


900 03 80 2616 

Schraube M12x20 DIN 933m8G,yzk. 

Vis Ml2x20 DIN 933m8G, galv. 

2 

9 


900 03 93 1142 

Federring B12 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B' 2 DIN 127,galv. 

2 

10 


900 03 80 2419 

Schraube M8x20 DIN 933m8G, vzk. 

Vis M8x20 DIN 933m8G, galv. 

4 

11 


680 59 0094 

Scheibe 

Rondelle 

4 

12 


900 03 87 1252 

Mutter M8 DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou M8 DIN 934m6S, galv. 

4 

13 


900 03 93 1102 

Federring B8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127, galv. 

4 

14 


213 01 0056 

Gummiring 

Anneau en caoutchouc 

4 

15 


680 59 0066 

Rolle 

Rouleau 

■ 

, 

16 


680 59 0092 

Lagerbüchse 

Douille de logement 

2 

17 


680 59 0067 

Achse 

Axe 

2 

18 


900 03 93 3063 

Sicherungsring 15x1 DIN 471 

Circlip 15x1 DIN 471 

4 

19 


680 59 0204 

Konsole links 

Console gauche 

1 

20 


680 59 0202 

Konsole rechts 

Console droite 

1 

21 


900 03 80 3626 

Schraube M12xl, 5x25 DIN961m8G, 
vzk. 

Vis, M12xl, 5x25 DIN961,m8G 
galv. 

8' 

22 


900 03 93 5424 

Zahnscheibe A12, 5 DIN 6797 

Rondelle evential A12, 5 DIN 6797 

8 

23 


680 59 0177 

Gimetall-Keillager 

Amortisseur Gimetal 

2 

24 


586 59 0050 

Scheibe 

Rondelle 

2 

25 


900 03 87 1349 

Mutter M18xl, 5 DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou M18xl, 5 DIN 934m6S, galv. 

2 

26 


900 03 88 8776 

Sicherungsmutter M18xl, 5 DIN 7967 
vzk. 

Ecrou freine Ml 8x1, 5 DIN 9767, 
galv. 

2 

27 


900 03 80 2515 

Schraube M10x20 DIN 933m8G,vzk, 

Vis M10x20 DIN 933m8G, galv. 

8 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Motoraufhängung 

Suspension du moteur 


Textseite 27 
zu Bildseite 21 
Texte 97 pour 
Illustration 21 
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Katalog ,Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 99 

zu Bildseite 22 
Texte 99 pour 
Illustration 22 

Nr. 

TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Wasserktlhler 

Radiateur 

fio 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

1 


680 

53 0092 

Wasserkühler 

Radiateur 


1 

2 


780 

53 0701 

Kühlerverschluß 

Bouchon de radiateur 


1 

- 


780 

53 0702 

Beltiftungsventil 

Soupape d'aeration 


1 

- 


780 

53 0703 

Dichtung z. Beltiftungsventil 

Joint pour soupape 


1 

3 


680 

53 0010 

Kühlerlager 

Suspension de radiateur 

2 

4 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou MIO DIN 934m6S galv. 

4 

5 


900 03 80 2506 

Schraube M10xl5 DIN 933m8G, vzk. 

Vis M10xl5 DIN 933m8G, vzk. 

4 

6 


900 03 93 1122 

Federring BIO DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127, galv. 

8 

7 


680 

53 0095 

Lüfterschacht 

Tunnel de ventilateur 


1 

8 


780 

53 0024 

Dichtungsgummi 

Joint en caoutchouc 


1 

9 


780 

53 0009 

Anschraubleiste 

Languette de fixation 


2 

10 


900 03 93 0261 

Scheibe 8, 4 DIN 125 vzk. 

Rondelle 8,4 DIN 125 galv. 

4 

11 


900 03 80 2432 

Schraube M8x30 DIN 933m8G, vzk. 

Vis M8x30 DIN 933m8G, galvi 

4 

12 


900 03 93 1102 

Federring B8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 

4 

13 


680 

53 0073 

Kühlwasserschlauch 

Tuyau en caoutchouc 


i 

14 


680 

53 0097 

Schlauchschelle (ABA 2) 

f ollier de fixation (ABA 2) 

6 

15 


680 

53 0071 

Wasserrohr oben 

Tuyau d'eau sup. 


1 

16 


610 00 06 0233 

Gummischlauch 

Tuyau en caoutchouc 


2 

17 


609g 

06 0032 

Dichtung 


Joint 


1 

18 


609g 

06 0006 

Vaiiindungsrohr 

Tube de connexion 


1 

19 


900 03 86 2428 

Innensechskantschraube M8x25 

Vis a 6pans int. M8x25 

2 





DIN 912m8G, vzk. 

DIN 912m8G, galv. 



20 


188 

25 0083 

Sicherungsring 

Rondelle de surete 


2 

21 


380 9 

53 0076 

K ühlwasserschla uch 

Tuyau en caoutchouc 


1 

22 


680 

53 0089 

Entlüftungsrohr 

Conduite d'aeration 


1 

23 


680 

53 0090 

Gummischlauch 

Tuyau de caoutchouc 


2 

24 


680 

53 0098 

Schlauchbride (ABA 000) 

Collier de fixation 


4 

25 


680 

53 0094 

Distanzplatte 

Plaque intermediaire 


B 

26 


680 

53 0099 

Schlauch 


Tuyau 


1 
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Illustration 23 


KOMPRESSOR • 
COMPRESSEUR 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr - TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

1 1 1 - 

Kompressor 

Compresseur 

- - - 1 - 


Textseite *01 
zu Bildseite 23 
Texte 101 pour 
Illustration 23 


AI Kl KIQA Art. Nr. de« Fabrikanten 
MLIN IN OM Ng d'art. du fabrlcant 


Gegenstand 


NO d'«rt. du fabrlcant 

609g 13 0006 Einbaukompressor vollst. (Pos.2,16-21, 

26, 27, 33-37, 39,42-57)(bisM.N. 115C) 

609g 13 0013 Einbaukompressor vollst. (West. 411 014 

511)(pos.2,-17-21, 26, 27, 33-37, 39, 
42-57)(ab Mot.No. 1151) 


609g 13 0007 

609g 13 0731 

. 

| 

i 609 13 0015 

i 

900 03 90 1418 
900 03 80 2415 
900 03 93 2023 
610 00 13 0005 

900 03 31 1513 

609f 13 0001 
610 00 13 0003 
' 610 00 13 0002 
900 03 07 8204 


Räderkasten (siehe Bild 1, Pos.47) 

Kurbelwelle (Westinghouse 411 014 
6914)(bis M.N. 1150) 

Kurbelwelle (Westinghouse 411 014 
6924)(ab M. N. 1151) 

Antriebs Zahnrad 

Zylinderstift 8m6x18 DIN 7 

Schraube M8xl8 DIN 933.»vzk. 

Federscheibe B8 DIN 137 vzk. 

Stützscheibe (ab M.N. 1151) 

Kugellager mit Sprengring 6305 NRC3 
DIN 625 

Sicherungsring 

Dichtung 

Abschlußdeckel 

Radialdichtring A25x37 DIN 6503 


! 900 03 86 2419 S.K.Schraube M8x20 DIN 933 vzk. 

900 03 09 8008 Dichtring Cu A8xll, 5 DIN 7603 vzk. 

900 03 96 0810 Scheibenfeder 5x9 DIN 6999 

609 13 0040 Pleuelstange (West.411 014 7304 

(mit Pos. 18) 

i 380 9 1 36 0952 Büchse zum Pleuel (Westinghouse 
411 014 2014) 

380 9136 0953 \ Nadellager (Westinghouse 895 270 

4404) 

j 

| 380 9 136 0950 ! Anlaufscheibe (Westinghouse 895 106 

230 4) 

| 900 03 93 3251 Sicherungsring 35x1, 5 DIN 471 

1 

- Deckel z. Räderkasten (siehe Bild 1) 

i i 

j 900 03 32 3315 I Rollenlager NU 305 DIN 5412 

I 

900 03 93 4310 Sicherungsring 62x2 DIN 472 
609g 13 0002 Nabe 


Compresseur rapporte comp. (fig. 1 
2,16-21, 26, 27, 33-37, 39,42-57) 
(Jusqu'au mot.no. 1150) 

Compresseur rapporte compl. (West. 1 
411 014 511)(fig.2,17 41 , 26,27, 
33-37,39, 42-57)(a partir du mot. 
no. 1151) 

Carter de distribution (voyez ill. 1 
1, fig. 47) 

Vilebrequin (Westinghouse 411 014 1 
6914 )(jusqu'au mot.no. 1150) 

Vil ebrequin (Westinghouse 411 014 1 
6924)(a partir dumot.no. 1151) 

Pignon de commande 1 

Cheville cylindrique 8m6xl8 DIN 7 1 

Vis M8xl8 EIN 933, galv. 4 

Rondelle elastique A8 DINl37,galv[ 4 

Rondelle d'appui (a partir du mot. 1 
no. 1151) 

Roulement a billes avec jonc d' 1 


Jone d'arret 


Joint 1 

Couvercle 1 

Bague d'etancheite A25x37 DIN 1 

6503 

Vis cylindrique M8x20 DIN933galv, 3 

Joint en cuivre Cu A8xll, 5 DIN 3 

7603 galv. 

Clavette disque 5x9 DIN 6999 2 

Bielle (West. 411 014 7304) 1 

(av. fig. 18) 

Bague pour bielle (Westinghouse 1 

411 014 2014) 

Roulement a aiguilles (Westinghouse 1 

895 2 70 440 4) 

Rondelle d'appui (Westinghouse 1 

895 106 230 4) 

Circlip 35x1, 5 DIN 471 1 

Couvercle du carter de distribution 1 

voyez ill 1) 

Roulement a rouleaux NU 305 1 

DIN 5412 

Circlip 62x2 DIN 472 1 

Moyeu 1 
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Katalog 'Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 103 

nm 


Nr. TS 83/72 

Nr. 

zu Bildseite 23 

i 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

Kompressor 

Texte 103 pour 


STEYR A 680g 3t 4x4 

Comp resseur 

Illustration 23 



Fio 

ALN NSA 

Art Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

26 


900 03 93 0311 

Scheibe 19 DIN 125 vzk. 

Rondelle 19 DIN 125 galv. 

1 

27 


900 03 87 2263 

Mutter M18xl, 5 DIN 936 vzk. 

Ecrou M18xl, 5 DIN 936, galv. 

1 

28 


609g 13 0003 

Riemenscheibenhälfte 

Demi-poulie 

2 

29 


609g 13 0008 

Distanzring (1 mm) 

Anneau entretoise (1 mm) 

i 

29 


609g!'(13 0010 

Distanzring (0, 5 mm) 

Anneau entretoise (0, 5 mm) 

2 

30 


609g 13 0004 

Spannring 

Anneau de serrage 

1 

31 


900 03 80 2336 

Schraube M6x25 DIN 933 vzk. 

Vis M6x25 DIN 933, galv. 

8 

32 


900 03 93 2021 

Federscheibe A6 DIN 137 vzk. 

Rondelle elastique A6 DIN 137 galv 

8 

33 


380 9 136 0954 

Kolben mit Bolzen und Ringen (73,96 

0 Westinghouse 411 014 620 2) 

Piston avec axe et Segments (73,96 
0 Westinghouse 411 014 620 2) 

1 

33 


380 9 T36 0879 

Kolben mitBolzen und Ringen 
(Rep.Stufe I jD + o, 5 mm) 

Piston avec axe et Segments 
(cote rep. 1 0 + 0, 5 mm) 

1 

33 


380 9 136 0880 

Kolben mit Bolzen und Ringen 
(Rep. Stufe II0 + 1 mm) 

Piston avec axe et segments 
(cote rep. II 0 + l.'mm) 

1 

34 


380 9 136 0858 

Ölabstreif-Nasenring (normal. Westing 
house 411 014 260 4) 

Segment racleur a talon(normal 
Westinghouse 411 014 260 4) 

2 

34 


380 9 136 0831 

- 

Ölabstreif-Nasenring (Rep.Stufe I 

0 + 0, 5 mm) 

Segment racleur ä talon (cote 
rep. 10 + 0, 5 mm) 

2 

34 


380 9 136 0882 

Ölabstreif-Nasenring 
(Rep. Stufe II 0 + 1 mm) 

Segment racleur ä talon (cote 
rep. II 0 +1 mm) 

2 

35 


380 9 136 0859 

Ölschlitz-Topffasenring (normal 
Westinghouse 411 014 261 4) 

Segment racleur a chanfrein 
(normal Westinghouse4110142614) 

2 

35 


380 9 136 0883 

Ölschlitz-Topffasenring 

Rep. Stufe 10 + 0, 5 mm) 

Segment racleur a chanfrein 
cote rep. I 0 + 0, 5 mm) 

2 

35 


380 9 136 0884 

ölschlitz-Topffasenring 

Rep. Stufe II 0 + 1 mm) 

Segment racleur ä chainfrein 
cote rep. II 0 + 1 mm) 

2 

36 


380 9 136 0856 

Kolbenbolzen (Westinghouse 

411 014 750 4) 

Axe de piston (Westinghouse 

411 014 750 4) 

1 

37 


380 9 136 0857 

Drahtsprengring (Westinghouse 

896 170 530 4) 

Jone d'arret 

(Westinghouse 896 170 530 4) 

2 

38 


609 13 0026 

Dichtung zum Zylinder 

Joint pour cylindre' 

1 

39 


609 1 3 0037 

Zylinder (Westinghouse 411 014 5 70 4 
(74. 04 0) 

Cylindre (Westinghouse 411 014 57( 
4) (74, 04 0) 

1 

40 


900 03 87 1252 

Mutter M8 DIN 934 vzk. 

Ecrou M8 DIN 934, galv. 

4 

41 


900 03 93 2033 

lederscheibe B8 DIN 137 vzk. 

Rondelle elastique B8 DIN 137 galv 

4 

42 


380 9 13 6 0 708 

Zylinderkopfdichtung (Westinghouse 
897 311 950 4) 

Joint de culasse (Westinghouse 

897 311 950 4) 

1 

43 


380 9 136 0957 

Zylinderkopf (Westinghouse 

411 014 800 2) )(Pos, 44-55 vollst.) 

Culasse (Westinghouse 

411 014 800 2)(fig. 44-55) compl. 

1 



380 9 136 0710 

Säugventil vollst. (Westinghouse 
(411 014 501 2)(Pos, 44-50) 

Soupape d'aspiration compl. 
(Westinghouse 411 014 501 2) 

(fig. 44-50) 

1 



380 9 136 0709 

Druckventil vollst. (Westinghouse 

411 014 500 2)(Pos. 44-50) 

Soupape de refoulement compl. 
(Westinghouse 411 014 500 2)(fig. 
44-50) 

1 
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Bild 23 

Illustration 23 


KOMPRESSOR 
COMP RESSEU R 





Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680 gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Kompressor 

Compressuer 


Flg. 

ALN NSA 

Art Nr. de« Fabrikanten 
No d’art. du fabrlcant 

44 


380 9 136 0864 

45 


38 0 9 1 36 08 65 

46 


380 9 136 0866 

47 


380 9 136 0867 

48 


380 9 136 0868 

49 

! 

380 9 136 0869 

50 


II 

2x12 DIN 1481 

51 


380 9 13 6 08 70 

52 

i 

380 9 136 0871 


380 9 136 0872 

380 9 136 0711 
380 9 136 0873' 

900 03 80 2428 

900 03 93 2023 
900 03 09 8026 


Gegenstand 

Ventilträger (Westinghouse 411 014 
490 4) 

Ventilscheibe (Westinghouse 895 106 
895 106 220 4) 

Ventilfeder (Westinghouse 896 051 240 
4) 

Ventilstützplatte (Westinghouse 411 
014 4914) 

Senkschraube (Westinghouse 
(891 210 540 4) 

Kronenmutter (Westinghouse 
901 990 080 4) 

Spannstift (Westinghouse 810 510 0114) 


Druckring (Westinghouse 
411 014 262 4) 

Verschraubung für Säugventil 
(Westinghouse 893 011 300 4) 


Verschraubung für Druckventil 
(Westinghouse 893 011 310 4) 


Textseite 105 
zu Bildseite23 
Texte 105 pour 
Illustration 23 


Corps de soupape (Westinghouse 2 

411 014 490 4) 

Rondelle de soupape (Westinghouse 2 

895 106 220 4) 

Ressort de soupape (Westinghouse 2 

896 051 240 4) 

Plaque d'a pp ui (Westinghouse 2 

411 014 491 4) 

Vis a tete noyee (Westinghouse 2 

891 210 540 4) 

Ecrou crenele (Westinghouse 2 

891 990 080 4) 

Cheville de tension (Westinghouse 2 

810 51 o 011 4) 

Anneau de pression (Westinghouse 2 

411 014 262 4) 

Bouchon d'obturation de la 1 

soupape d'aspiration (Westinghouse 
893 011 300 4) 

Bouchon d'obturation de la soupape 1 

de refoulement (Westinghouse 
893 011 310 4) 


Dichtung(westinghouse 897 013 720 4) Joint (Westinghouse 8 9 7 013 720 4) 


Dichtkappe (Westinghouse 898 300 
180 4) 

Innensechskantschraube (M8xl5 DIN 

912) 

Federscheibe B8 DIN 137 vzk. 
Dichtung A22x27 DIN 7603 


Chapeau (Westinghouse 898 300 
180 4) 

Vis 6pans (M8x25 DIN 912) 


Rondelle elastique B8 DIN 137galvJ 4 


Joint A22x27 DIN 7603 
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KUPPLUNG 

EMBRAYAGE 




Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Kupplung 

Embrayage 


Art Nr. des Fabrikanten 
No d’art du (abrlcant 


Gegenstand 


609f 16 0001 Kupplungsscheibe mit Torsionsdämpfe 

vollst. (Fichtel & Sachs 310 ZBH( 

F&S 1861 142 103 (Pos. 1 -4)Bela g 


609b 16 0006 

609b 16 0716 

609b 16 0717 

609b 16 0001 

609b 16 0702 


609b 16 0705 

609b 16 0707 

609b 16 0709 

609b 16 0706 

609b 16 0708 

609b 16 0710 

609b 16 0715 

609b 16 0701 

609b 16 0712 

609b 16 0711 

609b 16 0714 

609b 16 0713 


Kupplungsbelag (Breku 053) 

Niet, F&S 1817 015 300 

Niet, F&S 1817 042 000 

Kupplungsdruckplatte Fichtel & Sachs 
G 310 K vollst, (Pos. 5-19) F&S 
1880 092 205 


609b 16 0702 Anpreßplatte F&S 1802 038 000 

609b 16 0 703 Isolierscheibe F&S 1811 077 000 

609b 16 0 704 Hauptfeder F&S 1825 048 000 


Hebel, F&S 1806 027 100 
Achse, lang F&S 1807 012 000 
Nadel, F&S 1812 021 000 
Böckchen F&S 1809 027 100 
Achse, kurz F&S 1807 013 000 
Splint F&S 1810 007 020 
Schenkelfeder F&S 1805 035 000 
Gehäuse F&S 1801 044 001 r 

Kugelmutter F&S 1815 053 000 
Sicherungsblech F&S 1818 012 000 
Schraube F&S 1815 020 000 
Federring F&S 1818 013 000 


213 16 0007 Schraube 

900 03 93 2030 Federscheibe A8 DIN 137 vzk. 


Textseite 107 
zu Bildseite 24 
Texte I07pour 
Illustration 24 


Disque d'embrayage avec amortis- 1 
seur de torsion cornpl. (Fichtel & 

Sachs 310 ZBH) F&S 1861 142 103 
(fig. 1-4) garniture Breku 

Garniture de disque (Breku 053) 2 

Rivet F&S 1817 015 300 24 

Rivet F&S 1817 042 000 12 

Plateau de pression d'embrayage 1 

Fichtel & Sachs G 310 K compl. 

(fig. 5-19) F&S 1880 092 205 

Plateau de pression F&S 1802 1 

038 000 

Rondelle d'isolement F&S 1811 12 

077 000 

Ressort principal F&S 1825 048 12 

000 

Levier F&S 1806 027 100 6 

Axe, long F&S 1807 012 000 6 

Aiguille F&S 1812 021 000 22 

Palier F&S 1809 027 100 6 

Axe, court F&S 1807 013 000 6 

Goupille fendue F&S 1810 007 000 6 

Ressort etrier F&S 1805 035 000 6 

Carter d'embrayage F&S 1801044 1 

001 

Ecrou spherique F&S 1815 053 000 6 

Tole d'arret 1818 012 000 6 

Vis F&S 1815 020 000 6 

Rondelle elastique F&S 1818 013 6 

000 


Rondelle elastique A8 DIN 137 
galv . 


GRD-Katalog-Tsxtaelte F. 9.313 - 50S 1/6247 - 7-1968 - 5000 - 19200/1 












Getriebe • Bolle de vitesses 



Bild 25 

Illustration 25 


GETRIEBEGEHÄUSE 

CARTER DE BOITE DE VITESSES 


Seite 110 
Page 110 








Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Getriebegehäuse 

Carter de boite de vitesses 


ALN NSA 


Art. Nr. dea Fabrikanten fionnn<!tand 

No d'ert. du tabrlcant Uögensiano 

680s 20 0001 Getriebe anbaufertig 


Textseite 11 1 
zu Bildseite 25 
Texte Hi pour 
ss Illustration 25 


Objet _ A N n b z 

Boite de vitesses pret au montage 1 


680 21 0610 Kupplungsgehäuse 680 21 07 mit Ge- Carter de l'embiayage 680 21 07 | 1 

triebegehäuse 680 21 13 vollst. avec carter de la boite de vitesses 

compl. 680 21 13 

900 03 81 3532 Stiftschraube M10x30 DIN 939m8G,vzl: Goujon M10x30 DIN 939m8G, galv. 10 
900 03 87 1305 Mutter MIO DIN 934 m6S, vzk. Ecrou galv. MIO DIN 934m6S 10 

900 03 93 1122 Federring B10 DIN 127 vzk. Rondelle Grower B10 DIN 127 galv.| 10 

j I 

900 03 81 3434 Stiftschraube M8x25 DIN 939m8G,vzk Goujon M8x25 DIN 939m8G, galv.! 4 

900 03 81 3532 Stiftschraube M10x30 DIN 939m8G,vzl. Goujon M10x30 DIN 939m8G, galv. 7 

900 03 81 35 64 Stiftschraube M10x55 DIN 939m8G,vzk. Goujon M10x55 DIN 939m8G, galv. 1 

900 03 98 9480 Kernlochverschluß 17 KN 564 Pastille de dessablage 1 

i 

900 03 87 1305 I Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. Ecrou MIO DIN 934m8G. galv. 10 


Pastille de dessablage 
Ecrou MIO DIN 934m8G, galv. 


900 03 80 2532 Schraube M10x35 DIN 933m8G, vzk. Vis, galv.M10x35 DIN 933m8G 


900 03 93 2024 Federscheibe B10 DIN 137 vzk. 

! 586 33 0065 Magnetstopfen 

I 

i 

270 16 0036 Schaulochdeckel 


Rondelle elastique B10 DIN 137 i 12 

i 

Bouchon av. aimant J 1 

i 

Couvercle de regard 1 


900 03 80 2312 Schraube M6xl2 DIN 933m8G, vzk. Vis M6xl2 DIN 933m8G, galv. i 2 


900 03 93 1082 Federring B6 DIN 127 vzk. 
990 00 21 0011 Abschlußdeckel 


I Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 2 


Couvercle 


900 03 07 4346 j Wellendichtring 60x80x10 GoetzeLIDfi Bague d'etancheite 60x80x10 


900 03 87 1305 Mutter MIO DIN 934m6S vzk. 
900 03 93 1122 Federring B10 DIN 127 vzk. 

900 03 98 9203 i Kernlochverschluß 25 KN 564 

680 21 0005 Lagerdeckel 

i 

I 

900 03 07 4314 Wellendichtring 35x47x7 Goetze 

900 03 87 1252 Mutter M8 DIN 934m 6S, vzk. 

j 

900 03 93 1102 Federring B8 DIN 127 vzk. 

270 21 0031 Ausrückmuffe 


| Ecrou MIO DIN 934m6S, galv. 8 

Rondelle'Grower B10 DINl27galv. ! 8 

: 

i ! 

Pastille de dessablage 25 KN 564 ; 1 

I 

Couvercle de logement 1 

i 

Bague d'etancheite 35x47x7 j 1 


Ecrou M8 DIN 934m 6S, galv. 4 

i 

Rondele Grower B8 DIN 127 galv. j 4 
Manchon de debrayage 1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 113 
zu Bildseite 25 

Texte 113pour 
Illustration 25 


Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Getriebegehäuse 

Carter de boite de vitesses 


Fl 0 . 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb. 

32 


900 03 31 8444 

Kugellager 60 Z 502 Z Steyr 

Roulement a billes 60 Z 502 Z Stey 

1 

33 


900 03 93 6242 

Sprengring 42 DIN 9045 

Jone d'arret 

! l 

i 

34 


680g 23 0001 

Ausrückwelle zur Kupplung 

Arbre d'debrayage 

1 

35 


900 03 96 3112 

i Druckschmierkipf AM8xl DIN 71412 
vzk. 

Graisseur AM8xl DIN 71412 galv. 

l 

i 

36 


586 23 0012 

A usrückhebel 

Levier de debrayage 

l 

37 


900 0 3 90 9 631 

Spannstift 6x30 DIN 1481 

Cheville d'assemblage 6x30 DIN 
1481 

1 

38 


900 03 80 2447 

Schraube M8x45 DIN 933m8G, galv. 

Vis M8x45 DIN 933m8G, galv. 

l 

39 

900 03 87 1252 

Mutter M8 DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou M8i-DIN 934in6S, galv. 

l 

40 

586 23 0025 

Rückholfeder 

Ressort de rappel 

1 

41 

680 2 3 009 3 

Stutzblech zur Rückholfeder 

Support de ressort 

i 

42 

270 21 0032 

Aus rückgabel 

Fourge de debrayage 

l 

43 

900 03 86 1107 

Schraube m. Zapfen M6xl2 DIN 

561 m5S, vzk. 

Vis a tenon M6xl2 DIN 561m5S, 
galv. 

l 

44 

900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 

i 

45 

1 900 03 93 3100 

Sicherungsring 20x1, 2 DIN 471 

Circlip20xl, 2 DIN 471 

l 

46 

680 21 0011 

Öleinfüllstutzen 

Goulot de remplissage d'huile 

' 

l 

47 

j 

680 21 0012 

: 

Dichtung zum Öleinfüllstutzen 

Joint pour goulot 

l 

48 

; 

900 03 81 2523 

Stiftschraube M10x25 DIN 939m8G, 
vzk. 

Goujon M10x25 DIN 933m8G, galv. 

2 

49 

900 03 93 1122 

Federring B10 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv. 

£ 

50; 

i 

900 03 87 1305 

Sechskantmutter MIO DIN 934m6S,vzl 

.Ecrou MIO DIN 934m6S, galv. 

2 

51 

! 

790 00 33 0017 

Verschlußschraube 35 DIN 1013 

Bouchon 35 DIN 1013 

2 

52 

i 

900 03 91 2217 

Senkniete 4x13 DIN 661 

Rivet fraise 4x13 DIN 661 

1 
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Katalog 'Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 115 
zu Bildseite 26 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYRA 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Kupplungsbetätigung 

Commande d'embrayage 

Texte 115 pour 
Illustration 26 



Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d art du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb. 


680 23 0001 

Kupplungsfußjpedal mit Welle 

Pedale de debrayage av.arbre 

1 


68 0 23 0014 

Lagerbüchse 

Douille 

2 


680 23 0024 

Stößel mit Fußplatte 

Tige poussoir av. appui pied 

1 


170 23 0009 

Klemmbolzen 

Boulon de serrage 

1 


900 03 87 1252 

Mutter M8 DIN 934m 6S, vzk. 

Ecrou M8 DIN 934m6S, galv. 

1 


900 03 93 1102 

Federring B8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 

1 


680m 23 0002 

Kupplungshebel z. Geberzylinder 

Levier de debrayage 

1 


900 03 80 0418 

Schraube M8x30 DIN 931m8G, vzk. 

Vis M8 x30 DIN 93lm8G, galv. 

1 


900 03 93 1102 

Federring B8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 



900 03 80 2424 

Schraube als Anschlag M8x25 DIN 
933m8G, vzk. 

Vis de reglage M8x25 DIN 933 
m8G, galv. 

1 


900 03 87 1252 

Mutter M8 DIN 934m 6S. vzk. 

Ecrou M8 DIN 934m6S,, galv. 

4 

680 23 0008 

Rückholfeder 

Ressort de rappel 

1 

| 780 23 0008 

Federtasche r 

Linguet de ressort 

1 

680 23 0059 

i 

1 

1 

Geberzylinder (Teves 3.24.19.3303.3 

Cylindre donneur (Teves 3.24.19. 
3303.3) 

1 


900 03 80 2419 

Schraube M8x20 DIN 933m8G vzk. 

Vis M8x20 DIN 933m8G, galv. 

2 


900 03 93 1102 

Federring B8 EIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 

2 


900 03 90 3181 

Bölzen 10h8x35x28 DIN 1434 

Axe 10h8x35x28 DIN 1434 

1 


900 03 93 5009 

Scheibe 10 DIN 1440 

Rondelle 10 DIN 1440 ' 

1 


900 03 92 0211 

Splint 3x15 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 3x15 DIN 94, galv. 

1 

680 23 0029 

Verbindungsleitung vom Geber zum 
Schlauch 

Conduite entre cyl. donneur et 
tuyau 

1 

! 

188 73 0228 

Schelle zur Kupplungsleitung 

Collier 

1 

! 

900 03 90 4557 

Halbrundkerbnagel 4x15 DIN 1476 

Clou ä entaille a tete demi -ronde 

2 

1 900 03 55 3422 

1 

Verbindungsschlauch BE 10x320 DIN 
74225 

Tuyau de communication BElOx 

320 DIN 74225 

i 


900 03 55 9810 

Bremsschlauchhalter 14 DIN 74225 

Attache pour tuyau flexible de 
frein 14 DIN 74225 

i 


480 23 0063 

Nehmerzylinder (Teves3.2525.0404.3 

Cylindre prenneur (Teves 3.2525, 
0404.3) 

i 


586 23 0013 

Zwischenflansch 

Flasque intermediaire 

i 


2 


900 03 80 0431 


Schraube M8x35 DIN 931m8G, vzk. 


Vis M8x35 DIN 931m8G galv. 
















Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Kupplungsbetätigung 

Commande d'embravage 


Flg. 

ALN NSA 

Art. Nr. da« Fabrikanten 
No d'art. du labrlcant 

27 


900 03 93 1102 

28 


900 03 90 3193 

29 


900 03 93 0271 

30 


900 03 92 0211 

31 


480 23 0060 

32 


680 2 3 00 3 6 

33 


680 23 0702 

34 


380 9 23 0074 

35 


900 03 09 8014 

36 


900 03 87 1538 


Gegenstand 


1907.3) 

680 2 3 003 6 Winkel zum Ausgleichsbehälter 

680 23 0702 Sieb (Teves 3.3519.03002) 

380 9 23 0074 Schraubstutzen (Teves 3.3510.07001 

I 

j 900 03 09 8014 Dichtring A14xl8 DIN 7603 Cu 

! 

I 900 03 87 1538 Mutter Ml4x1, 5 DIN 936mSS, vzk. 

680 23 0066 Ausgleichsleitung 

I 

680 51 0134 Bride 

[480 23 0742 Deckel (z.Ausgl. Behälter480 23 60) 


Textseite 117. 
zu Bildseite 26 
Texte 117 pour 
Illustration 26 


_Objet_^ 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv, 2 

I 

Axe 10h8x28x24 DIN 1434 galv. 1 

Rondelle 10, 5 DIN 125 galv. 1 

Goupille fendue 3x15 DIN 94 galv.j 1 

Reservoir de compensation (Teves 1 
3 .3503.1907.3) 

Equerre pour reservoir 1 

Tarnis (Teves 3.3519.03002) 1 

Raccord filete (Teves 3.3510.07001 1 
Joint en cuivre A14xl8 DIN 7603 Cu 2 
Ecrou M14xl, 5 DIN 936m5S, galv. j 1 
Conduite de compensation 1 

Bride 1 

Couvercle du reservoir 1 
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KUPPLUNCS ZYLINDER 
CYLINDRES D' EMBRAYAGE 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680 gl 3 t 4x4 

STEYR A 680 g 3t 4x4 

Kupplungszylinder 

Cylindres d' embrayage 


AI Kl MQA Art. Nr döa Fabrikanten 
IN OM | No d U fabrlcant 


Gegenstand 


680 23 0059 Geberzylinder, Teves-Nr.3.2419- 

3303.3 

Gehäuse, Teves-Nr. 3.2419 3300.1 

900 03 09 8026 Dichtring A22x27 DIN 7603 Cu 

480 23 0740 Schraubstutzen, Teves-Nr. 3.3510- 

1600.1 


Textseite 119 
zu Bildseite 27 
Texte 119 pour 
Illustration 27 


Cylindre donneur, Teves-Nr.3. 1 

2419-3303-3 

Corps, Teves-Nr.3.2419-3300.1 i 1 

Joint en cuivre A22x27 DIN 7603 Ci 1 

Raccord filetd, Teves-Nr.3.3510- 1 

1600.1 


900 03 09 8011 

480 23 0741 

480 23 0734 

480 23 0733 

480 23 0732 

480 23 0749 

480 23 0748 

480 23 0736 

480 23 0737 

680 23 0701 

586c 23 0701 

480 23 0063 


Dichtring A10xl6 DIN 7603 Cu Joint en cuivre A10xl6 DIN 7603C| 


Schraubstutzen, Teves-Nr. 3.3510- 
0300.1 

Bodenventil vollst. Teves-Nr. 

3.3318- 1500.2 

Druckfeder mit Teller, Teves-Nr. 
3.3315-7100.2 

Manschette, Teves-Nr. 3.3301-1901 
1 

I 

i 

Kolben Teves-Nr. 3.3361-1935.1 j 

Sekundärmanschette, Teves-Nr. I 

3.3402-1901.1 

Anschlagscheibe, Teves-Nr. 

3.3319- 0300.1 

Sicherungsring, Teves-Nr. 

3.3320- 0900.1 

Kolbenstange vollst., Teves-Nr. 

3.3321- 7700.2 


Raccord filetd , Teves-Nr. 3.3510- 1 

0300.1 

Soupape compl. Teves-Nr. 1 

3.3318-1500.2 


Ressort de pression avec plateau 
Teves-Nr. 3.3315-7100.2 


Coupelle Teves-Nr.3.3301-1901.1 1 


Piston Teves-Nr. 3.3361-1935.1 ! 1 

Coupelle secondaire, Teves-Nr. 1 

3.3402-1901.1 

Rondelle butde Teves-Nr. 1 

3.3319- 0300.1 

Jone d'arret Teves-Nr. 1 

3.3320- 0900.1 

Poussoir de piston compl. Teves- 1 

Nr. 3.3321-7700.2 


Schutzkappe Teves-Nr. 3.3303-7100.1 Soufflet Teves-Nr. 3.3303-7100.1 1 


Nehmerzylinder vollst. Teves-Nr. 
3.2525-0404.3 


Cylindre prenneur compl. Teves- 1 
Nr. 3.2525-0404.3 


Gehäuse, Teves-Nr. 3.2525-0403.3; Corps, Teves-Nr. 3.2525-0403.3 1 


480 23 0724 

480 23 0727 

I 

480 23 0728 j 

900 03 09 8014 j 

i 

i 

! 480 23 0729 


Entlüftungsventil, Teves-Nr. 
3.3518-0100.2 


Soupape d'adration, Teves-Nr. j 1 
3.3518-0100.2 


Dichtring, Teves-Nr.3.3502-0500.1 Joint, Teves-Nr. 3.3502-0500.1 1 

Rohrkopf, Teves-Nr. 3.3521-0900.1 Raccord banjo Teves-Nr.3.3521- 1 

I 0900.1 


Dichtring A 14x18 DIN 7603 Cu I 

i 

Hohlschraube, Teves-Nr. 3.3520-0900 

1 i 

+) 

= Einzeln nicht lieferbar , 


Joint en cuivre A 14x18 DIN 7603 Cul 

Vis creuse, Teves-Nr. 3.3520- 1 

0900.1 

+) 

seul pas livrable 
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KU PPLU NG SZYLINDER 
CYLINDRES D' EMBRAYAGE 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 
STEYR A 680 g 3t 4x4 

Kupplungszylinder 

Cvlindresd' embravaee 


ALN NSA 


Art Nr. des Fabrikanten 
No d ar! du fabrlcant 


Objet 


i exte 121 pour 
Illustration 27 


Anz. 

Nb 


23 0743 Kolben, Teves. Nr. 3.3409-2512.1 Piston, Teves. Nr. 3. 3409-2512.1 1 

23 0723 Manschette, Teves-Nr.3.3402-2501.1 Coupelle, Teves-Nr. 3.3402-2501.1 1 

23 0745 Schutzkappe, Teves-Nr. 3. 3403-9500.1 Capuchon, Teves-Nr. 3.3403-9500.1 1 

23 0746 Druckbolzen, Teves-Nr.3.3425-0008.1 Poussoir, Teves-Nr. 3.3425-0008.1 1 
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GETRIEBERÄDER 

PIGNONS DE BOITE DE VITESSES 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A680gl 3t 4x4 
STEYR A680g 3t 4x4 

Getrieberäder 

Pisnons de bofte de vitesses 


ALN NSA 


Art Nr. des Fabrikanten ßononctanrl 

no d a«, du tibricant taegenstana 

480 22 0133 Kupplungswelle mit Schrägrad z=19 

900 03 31 1529 Kugellager 6309 N C3 DIN 625 

900 03 93 5371 Sprengring SP 100 A DIN 5417 
480 22 0134 Stützscheibe z. Kupplungswelle 

900 03 93 3351 Sicherungsring 45x1, 75 DIN 471 
480 22 0069 Nadelkäfig (INA K 28x35x35, 7) 

480 22 0093 Profilring 

480 22 0113 Hauptwelle 

480 22 0061 Zwischenmuffe für 2, und 3. Gang 

480 22 0012 Schaltmuffe für 2. und 3, Gang und 

1, und Rückwärtsgang 

480 22 0010 Sicherungsring 

480 22 0009 Schrägrad zum 3. Gang z=24 

480 22 0114 Laufbüchse 

480 22 0006 Schrägrad zum 4. Gang z=20 , 

480 22 0094 Schaltmuffe zum 4. und 5. Gang 

480 22 0004 Zwischenmuffe zum 4, und 5.Gang 

900 03 93 3321 Sicherungsring 42x1, 75 DIN 471 

480 22 0062 Lagerbüchse z.Schrägrad l.u.2. Gang 

480 22 0068 Zweireihiger Nadelkäfig (INA 68x74x 

35) 

480 22 0056 Schrägrad für 2, Gang z=30 


480 22 oo63 

480 220076 


Zwischenscheibe 
Stirnrad für 1. Gang z = 38 


480 22 00 64 Zwischenmuffe für 1. und Rückgang 

480 22 00 65 Lagerbüchse für Rücklaufrad 

480 22 0078 Stirnrad für Rücklauf z=35 

480 22 0021 Anlaufscheibe 

480 22 0127 Distanzbüchse 

480 22 0038 Flansch 


Textseite 12 3 
zu Bildseite 28 
Texte 123pour 
Illustration 28 


Arbre primaire avec pignon 1 

helicoidal z=19 

Roulement a billes 6309 N C3 DIN 2 
625 

Jone d' arret SP 100 A DIN 5417 2 

Rondelle d' appui 1 

Circlip 45x1, 75 DIN 471 1 

Cage a aiguilles (INA K 28x35x 1 

35, 7) 

Anneau profile 1 

Arbre secondaire 1 

✓ e 

Manchon intermediaire pour 2 1 

et 3 vitesse 

Manchon d' accouplement |our 2 

2 et 3e vitesse ainsi que 1 
vitesse et marche arriere 

Jone d' arret 1 

Pignon a denture helicoidale pour 1 

3 vitesse, z=24 

ßague de glissement 1 

Pignon a denture helicoidale z-“20 l 

, e 

Machon d accouplement du 4 et 1 

5 vitesse 

Manchon intermediaire pour 1 

e 

4e et 5 vitesse 1 

Circlip 42x1, 75 DIN 471 1 

Bague de logement pour pignon 2 

de 1 et 2 vitesse 

Cage ä double ränge d' aiguilles 3 

(INA 68x74x35) 

Pignon a denture helicoidale pour 1 

2 vitesse d=30 

Rondelle intermediaire 1 

£ 

Pignon a denture droite pour 1 1 

vitesse, d=38 

Machon intermediaire pour le 1 

vitesse et marche arr. 

Bague de logement pour pignon 1 1 
de marche arr. 

Pignon a denture droite pour 1 

marche arr. 

Rondelle d' appui 1 

Douille entretoise 1 

F las que 1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 125 
zu Bildseite 28 


Nr. TS 83/72 

Nr. 


STEYR A680g 3t 4x4 

Getrieberäder 

Pignons de boite de vitesses_ 

Texte l25pour 
Illustration 28 


Fla. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

33 


180 

32 0140 

Beilagscheibe 

Rondelle 

1 

34 


900 03 87 2369 

Kronenmutter M24xl, 5 DIN937m6S,vzk 

Ecrou crenele M24xl, 5DIN937m6S 
galv. 

1 

35 


900 03 92 0431 

Splint 5x45 DIN 94. vzk. 

Goupille fendue 5x45 DIN 94, galv. 

1 

36 


480 

22 0077 

Vorgelegewelle z=12/12 

Arbre de renvoi 

1 

37 


480 

22 0066 

Schrägrad zum 2. Gang z=18 

Pignon a dent. helicoidale pour 

2 vitesse z=18 

1 

38 


480 

22 0026 

Schrägrad zum 3. Gang z=25 

Pignon a dent. helicoidale pour 

3 vitesse Z=25 

1 

39 


480 

22 0025 

Schrägrad zum 4. Gang z=36 

Pignon a dent. helicoidale pour 

4 vitesse z=36 

1 

40 


480 

22 0024 

Distanzhülse 

Douille entretoise 

1 

41 


480 

22 0023 

Vorgelegerad z=54 

Pignon de renvoi z=54 

1 

42 


480 

22 0109 

Zylinderrollenlager NUP 208 N/M 

Roulement ä rouleaux NUP 208 N/N 

1 

43 j 

900 

03 93 5362 

Sprengring SP 80A DIN 5417 

Jone d'arret SP 80 A DIN 5417 

1 

44 

900 03 93 6441 

Sicherungsblech A40 DIN 70952, vzk. 

Tole d' arret A40 DIN 70952, galv. 

1 


45, 


46j 

47 


48 

49 


50; 


900 03 88 1340 

900 03 32 2428 


Nutmutter M40xl, 5 DIN 70852m6S 


Zylinderrollenlager NJ 2209 "B" DIN 
5412 


480 

22 00 79 

480 

22 0030 

480 

22 0031 

180 

22 0006 


Rücklaufrad vollst, z=18 
(mit Pos. 48) 

Buchse 

Rücklaufachse 

Sicherungsscheibe 


Ecrou ä encoches M40xl, 5 DIN 
70 8 52m 6S 

Roulement ä rouleaux NJ 2209 "B" 
DIN 5412 

i 

i 

Pignon de marche arr. d=18 
(av. pos. 48) 

Bague 

Axe de marche arr. 

Tole d' arret 


1 

1 

1 

1 

1 

1 



i 


i 


i 

i 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 127 
zu Bildseite 29 
Texte l27pour 
Illustration 29 

(y| r TS 03/TZ 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Getriebeschaltung 

Changement de vitesses 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 

1 


480 24 0036 

Schaltstangenträger 

Cadre Support de coulisseaux 

1 

2 


900 03 80 0417 

Schraube M8x25 DIN 931m8G, vzk. 

Vis M8x25 DIN 931m8G, galv. 

3 

3 


480 24 0022 

Paßschraube 

Vis de centrage 

1 

4 


900 03 93 1102 

Federring B8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 

4 

5 

1 

900 03 33 0222 

Sperrkugel 12mm V-50 DIN 5401 

Bile de verrouillage 12mm V-50 
DIN 5401 

2 

6 


180 24 0023 

Schnapperfeder 

Ressort de bonbomme 

3 

7 


900 03 33 0183 

Sperrkugel 10mm V-50 DIN 5401 

Bille de verrouillage 10mm V-50 
DIN 5401 

3 

8 


480 24 0038 

Schaltstange f. l.und RUckwärtsgang 

e 

Coulisseau pour 1 vitesses et mar- 
marche arr. 

1 

9 


780 24 0026 

Mitnehmer f. l.und Rückwärtsgang 

e 

Entraineur pour 1 vitesse et mar- 
che arr. 

1 

10 


480 24 0002 

Schaltgabel f # 1. und Rückwärtsgang 

e 

Fourchette pour 1 vitesse et mar- 

arr. 

1 

11 

4t 

270 24 0064 

Kegelschraube 

Vis a tenon conique 

5 

11a 


900 03 90 9667 

Spannhülse 10x36 DIN 1481 

Cheville de centrage 10*36 DIN 
1481 

2 

12 


780 24 0028 

Schaltstange f. 2. u. 3. Gang 

e e 

Coulisseau pour 2 et 3 vitesse 

i 

13 


780 24 0027 

Schaltgabel f. 2. u. 3. Gang 

c e 

Fourchette pour 2 et 3 vitesse 

x> 

14 


480 24 0039 

Schaltstange f. 4.u. .5. Gang 

e e 

Coulisseau pour 4 et 5 vitesse 

1 

15 


480 24 0004 

Schaltgabel f. 4.u.5. Gang 

e e 

Fourchette pour 4 et 5 vitesse 

1 

16 


780 24 0026 

Mitnehmer f. 4.u.5. Gang 

g e 

Entraineur pour 4 et 5 vitesse 

i 

17 


780 21 0002 

Getriebegehäuse-Deckel 780 21 01 
vollst, (mit Pos. 27,17a) 

Couvercle de boite de vitesses 

780 21 01 compl.(av. fig. 27,17a) 

i 

17a 


780 21 0007 

Verschlußstopfen 

Bouchon d'obturation 

i 

18 


900 03 80 0418 

Schraube M8x30 DIN 931m8G vzk. 

Vis M8x30 DIN 931m8G, galv. 

8 

19 


900 03 80 0479 

Schraube M8xl00 EJN 931m8G, vzk. 

Vis M8x100 DIN 931m8G, galv. 

2 

20 


900 03 93 1102 

Federring B8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 

10 

21 


180 24 0023 

SchnapperfedeY 

Ressort de bonhomme 

1 

22 

\ 

900 03 33 0183 

Sperrkugel 10mm V-50 DIN 5401 

Bille de verrouillage 

1 

23 

j 

900 03 90 2342 

Gewindestift M12xl2 DIN 551-4D 

Goujon Ml2xl2 DIN 551-4D 

1 

24 

i 

1 

900 03 96 2025 

Verschlußschraube AM14xl, 5 DIN 7604 Bouchon de fermeture AM14xl, 5 

DIN 7604 

1 

26 

I 

i 

i 

i 

780 24 0019 

Führungsgehäuse 780 24 18 mit Kern¬ 
lock Verschluß 

Boitier de logement avec pastille 
d'obturation 

1 

27 

i 

900 03 98 9201 

1 

Kernlochverschluß 20 KN 564 

Pastille d'obturation 20 KN 564 

1 

2 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 129 
zu Bildseite 29 

Texte 129pour 
Illustration 29 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680 g 3t 4x4 

Getriebeschaltung 

Changement de vitesses 


Fio. 

ALN NSA 

Art. Nr. de* Fabrikanten 
No d’art du (abrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb. 

28 


900 03 96 3112 

Kegel-Schmiernippel AM8xl DIN 
71412 vzk. 

Graisseur AM8xl DIN 71412 galv. 

3 

29 


900 03 80 2424 

Schraube M8x25 UN 933m8G, vzk. 

Vis M8x25 DIN 931m8G, galv. 

4 

30 


900 03 

93 1102 

Federring B8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 

8 

31 


480 

24 0027 

Schutzkappe 

Capuchon 

2 

32 


780 

24 0055 

Querstange mit Hebel 

Barre transversale avec levier 

1 

34 


780 

24 0057 

Schaltfinger auf Querstange 

Levier de commande sur barre 
transversale 

1 

35 


900 03 93 3100 

Sicherungsring 20x1, 2 DIN 471 

Circlip 20x1, 2 DIN 471 

1 

36 

‘ 900 03 93 5023 

Scheibe 20 DIN 1440 vzk. 

Rondelle 20 DIN 1440 galv. 

1 

37 

780 

24 0029 

Schraubenfeder 

Ressort a boudin 

* 

38 

j 

780 

i 

24 0059 

Schaltfinger auf Schubstange 

Levier de commande sur barre de 
pousse 

1 

39 

780 

24 0058 

Schubstange 

Barre de pousse 

1 

40 

‘ 680G 

i 

I 

24 0001 

Abschlußdeckel 

Couvercle 

1 

41 

1 900 03 80 2419 

Schraube M8x20 DIN 933m8G, vzk. 

Vis M8x20 DIN 933m8G, galv. 

4 

42 

680 

| 

26 0007 

Gelenkgabel 

Fourche d'articulation 

2 

43 

l 780 

24 0053 

Fernschaltstange 

Barre de commande a distance 

1 

44 

680 

26 0011 

Gelenkbolzen 

Axe d'articulation 

2 

45 

j 680 

26 0011 

Gelenkbolzen 

Axe d'articulation 

2 

4G 

j 900 03 

i 

93 6619 

Sicherungsscheibe 10 DIN 6799 

Rondelle d'arret 10 DIN 6799 

8 

47 

1 

780 

24 0002 

Schatthebelbock (mit Pos. 48 , 49) 

Boitier du levier de changement 
de vitesses (avec fig. 48,49) 

1 

48 

1 180 

21 0034 

Dichthüls e 

l5ouille d'etancheite 

1 

49 

900 03 90 1205 

Zylinderstift 5m6x8 DIN 7 

Cheville cylindrique 5m 6x8 DIN 7 

2 

i 

50 1 

780 

24 0010 

Schubstange vorne 

Barre de pousse avant 

1 

i 

51 

780 

24 0011 

Zwischenstück 

Piece intermediaire 

1 

52 

780 

t 

24 0085 

Schalthebel mit Kerbstift 

Levier de changement de vitesse 
avec cheville 

1 

54 

270 

24 0030 

Feder 

Ressort 

1 

55 

i 

270 

24 0016 

Innere Kugelschale ; 

Cage de rotule int. 

1 

66 

180 

24 0026 

Äußere Kugelschale 

Cage de rotule ext. 

1 

57 1 

i 

i 

Siehe Tafel 7, Pos. 13 

i 

Voyez ill 7, fig. 13 

- 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 

Getriebeschaltung 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Commande de vitesses 


Textseite 131 
zu Bildseite 29 
Texte 131 pour 
Illustration 29 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

— Nr! TS 83/72 “ 

Nr. 

STEYR A680gl 3t 4x4 
STEYR A680R 3t 4x4 

Verteilergetriebegehäuse 

Carter de bofte transfert 


Textseite 133 
zu Bildseite 30 
Texte 133 pour 
Illustration 30 


ALN NSA 


Art. Nr. das Fabrikanten 
No d'art. du labrlcant 


680 25 0527 


680 25 0603 

900 03 98 9201 
900 03 98 9481 
900 03 81 3523 
900 03 81 3527 
900 03 81 3564 
900 03 81 3583 
900 03 81 3508 
900 03 87 1305 
900 03 93 1122 
680 25 0091 

680 25 0092 

680 25 0055 

680 25 0087 

790 00 33 0017 
586 33 0065 

900 03 98 9192 
680m 25 0004 
! 900 03 07 4345 

680 25 0082 

680 29 0067 

680 25 0008 

680 25 0084 

680 25 0063 


680 25 0602 

900 03 98 9480 
680 25 0086 

900 03 90 2071 


Gegenstand 


Verteilergetriebe, einbaufetti 


Gehäuse z. Verteilergetriebe 
680 25 125 vollst. 


Objet 


Bofte de transfert. 


Carter de la bolte de transfert 
compl. 680 25 125 


Kernlochverschluß 20 KN 564 Pastille de dessablage 20 KN 564 1 

Kernlochverschluß 12 KN 564 Pastille de dessablage 12 KN 564 1 

Stiftschraube M10x25 DIN 939m8G,vzk.Goujon Ml0x25 DIN 939m8G,galv. 10 
Stiftschraube Ml0x28DIN933m8G,vzk, Goujon Ml0x28 DIN 939m8G,galv. 20 

Stiftschraube M10x55 DIN939m8G, vzk, Goujon M10x55 DIN939m8G,galv. 2 

Stiftschraube Ml0x95 DIN939m8G,vzk. Goujon Ml0x95 DIN939m8G,galv. 2 

Stiftschraube M10x20 DIN939m8G,vzk, Goujon Ml0x20 DIN939 m8G,galv. 2 

Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. Ecrou MIO DIN 934m6S, galv. 34 


Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. 
Federring B10 DIN 127, vzk. 
Dichtungshalter 
O-Ring 

Öleinfüllstutzen 

Dichtung 

Verschlußschraube 
Ablaßschraube m. Magnet 
Kernlochverschluß 10 KN 564 
Lagerdeckel zur Abtriebswelle 


Rondelle Grower B10 DIN 127, galv. 34 

Porte-joint 1 

Joint torique 1 

Tubulure de remplissage 1 

Joint 1 

Bouchon de fermeture 1 

Bouchon de vidange avec aimant 1 

Pastille de dessablage 1 

Couvercle de logement 1 


Wellendichtring 60x80x10 GoetzeREDR Baeue d 'ätanchditd 60x80x10 


Dichtung 

Dichtung 

Abschlußdeckel zur Zwischenwelle 
Dichtung 

Lagerdeckel zur Abtriebs welle 


680 25 0085 Dichtung 


Lagerbüchse f.Tachometer-Ritzel 
(siehe Bild 31, Pos. 38) 


Joint 

Joint 

Couvercle de l'arbre intermödiaire 
Joint 

Couvercle de logement pour arbre 
commande 


Douille de logement pour pignon de 
tachymfetre(voyez ill.31. fig. 38) 


Sechskantschraube (siehe Bild3l,Pos.39)Vis (voyez ill. 31, fig. 39) 

Federring (siehe Bild 31, Pos.40) Rondelle Grower (voyez ill. 31,fig.4() 

Lagergehäuse 680m 25 38 (mit Pos. Bolter de logement 680m 25 38 
18,30) (avec pos. 18,30) 


Kernlochverschluß 17 KN 564 1 
Dichtung 

Gewindestift m.Zapfen M8x25 DIN 
417mSS, vzk. 


Bolter de logement 680m 25 38 
(avec pos. 18,30) 

Pastille de dessablage 17 KN 564 

Joint 

Goujon avec tenon M8x25 DIN 
417m5S, galv. 
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Bild 30 
Illustration 30 


VERTEILERGETRIEBEGEHÄUSE 
CARTER DE BOITE TRANSFERT 
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i 


Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Verteilergetriebegehäuse 

Carter de boite transfert 


Textseite 135 
zu Bildseite 30 
Texte i 35 pour 
Illustration 30 


Al Kl MCA Art. Nr. de* Fabrikanten 
«LIN INO« | No d’art du labrlcant 


Gegenstand 






900 03 87 1252 

Mutter M8 DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou M8 DIN 934m6S, galv. 

680 

25 0089 

Gehäusedeckel (mit Pos. 35,'36) 

Couvercle (avec fig. 35. 36) 

680 

25 0027 

Spritzblach 

Tole deflectrice 

900 03 91 1312 

Halbrundniet 5x12 DIN 660 

Rivet a tSte ronde 5x12 DIN 660 

680 

25 0088 

Dichtung 

Joint 

80 

73 0116 

Entltlftungsnippel vollst. 

Nipple d'aeration compl. 

900 03 09 8026 

Dichtring A22x27 DIN 7603 Cu 

Joint en cuivre A22x27 DIN 7603 Cu 

680 

26 0060 

Rechter lagerbock mit Silentblocs 

Support droit avec Silentblocs 

680 

26 0064 

Linker Lagerbock mit Silentblocs 

Support gauche avec Silentblocs 

680 

26 0102 

Linker Lagerbock mit Silentblocs 
(nur bei A 680 gl) 

Support gauche avec Silentblocs 
(seulement pour A 680 gl) 

680 

26 0053 

Silentblock (Boge N 18622) 

Silentbloc (Boge N 18622) 

680 

26 0051 

Lagerbolzen 

Axe 

900 0 3 9 3 0311 

Scheibe 19 DIN 125 vzk. 

Rondelle 19 DIN 125 galv. 

900 03 87 2351 

Kronenmutter Ml8x1, 5 DIN 937m 6S 
vzk. 

Ecrou a crenaux M18xl, 5 DIN 

937 m6 S galv. 

900 03 92 0347 

Splint 4x35 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 4x35 DIN 94 galv. 

680 

26 0039 

Einstellplatte 1 mm 

Plaque de regia ge 1 mm 

680 

26 0040 

Einstellplatte 2 mm 

Plaque de reglage 2 mm 

680 

26 0041 

Einstellplatte 3 mm 

Plaque de reglage 3 mm 

680 

26 0042 

Einstellplatte 5 mm 

Plaque de reglage 5 mm 

900 03 80 0609 

Schraube M12x30 DIN 931m8G, vzk. 

Vis, galv. M12x30 DIN 931m8G 

80 

53 0024 

Sechskantmutter selbstsichernd 

Ecrou freine 


- Schaltgehäuse (siehe Bild 34, Pos. 4) Boitier de logement (voyez ill. 34) 1 

| fig. 4) 

i 

900 0 3 0 7 4346 Wellendichtring 60x80x10 Goetze LIDR Bague d'etancheite 60x80x10 1 

900 03 07 4345 Wellendichtring 60x80x10 Goetze REDRj Bague d'etancheite 60x80x10 1 
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Bild 31 

Illustration 31 


VERTEILERGETRIEBERÄDER 
PIGNONS DE BOITE TRANSFERT 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680k 3t 4x4 

Verteilergetrieberäder 

Pignons de boite transfert 


Textseite 137 
zu Bildseite 31 
Texte 137 pour 
Illustration 31 


ALN NSA 


Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 


1 


680 

25 0126 

2 


900 03 31 1529 

3 


900 03 93 5371 

4 


480 

22 0038 

5 


180 

32 0140 

6 


900 03 87 2369 

7 


900 03 92 0431 

8 


900 03 32 3427 

9 


680 

25 0098 

10 


680 

25 0127 

12 


680 

25 0049 

13 


780 

22 0088 

14 


780 

22 0089 

15 


680 

25 0096 

16 


680 

25 0010 

17 


680 

25 0011 

18 


900 03 93 4425 

19 


900 03 31 1027 

20 


680 m 

25 0041 

21 


680m 

25 0015 

22 


680m 

25 0017 

23 


680m 

25 0018 

24 


680m 

25 0030 

24 


680m 

25 0031 



900 03 32 6136 

26 


680m 

25 0019 

27 


680 

25 0022 

28 


680 

25 011)28 

29 


900 03 93 6275 

30 


680m 

25 0022 

31 


680-r 

25 0079 

32 


680 

25 0023 


Gegenstand 


Antriebswelle m.Schrägrad z=17 


Arbre de commande av.pignon 
ä dent.helicoidale d=17 


Kugellager mit Nut 6309 N C3 DIN 625 Roulement a billes av.gorge 6309 

NC3 DIN 625 


Sprengring Sp 100 A DIN 5417 
flansch auf Antriebswelle 

Scheibe 


Jone d'arr A et Sp 100 A EIN 5417 
flasque sur arbre de commande 

Rondelle 


Kronenmutter M24xl, 5 DIN 937m6S, Ecrou ä crenaux M24xl, 5 DIN 
vzk. 937m6S, galv. 


vzk. 

Splint 5x45 DIN 94 vzk. 
Rollenlager NJ 309 DIN 5412 

Zwischenwelle 
Doppelstirnrad z=17/21 

Zwischenring 

Rollenlager mit Nut NUP 309 N/M 

Bordscheibe 

Nutmutter 

Antriebswelle (VA-Antrieb) 
Schaltmuffe 

Sicherungsring 85x3 DIN 472 

Kugellager 6209 DIN 625 

Flansch (VA-Antrieb) 

Antriebswelle mit Lagerbüchse 
(FIR-Antrieb) 

Lagerbüchse 

Distanzring 

Einstellscheibe 0,1 mm 
Einstellscheibe 0,2 mm 
Kegelrollenlager 32212 DIN 720 
Anlaufscheibe 

Laufbüchse (Geländegang) 

Schrägrad z=24 
Sprengring 85 DIN 9045 
Zwischenmuffe 
Schaltmuffe 

Laufbüchse (Straßengang) 


Goupille fendue 5x45 DIN 94, galv. 3 

Roulement a rouleaux NJ 309 DIN 2 

5412 

Arbre intermediaire 1 

Pignon double ä denture droite 1 

d=17/21 

Anneau intermediaire 1 

Roulement £ rouleaux NUP309N/M 1 

Arandela 1 

Ecrou a encoches 1 

Arbre de commande 1 

Manchon d' accouplement 1 

Circlip 85x3 DIN 472 1 

Roulement a billes 6209 DIN 625 1 

Flasque 1 

Arbre de commande avec douille 1 

de logement 

Douille de logement 1 

Anneau entretoise 1 

Rondelle de reglage 0,1 mm B 

Rondelle de reglage 0,2 mm B 

Roulement a rouleaux couiques 1 

Rondelle d'appui 1 

j Douille de glissement (vitesse 1 

| chapp) 

i 

Pignon d enture helicoidale d=24 1 

Jone d'arret 85 DIN 9045 8 

Manchon intermediaire 1 

I 

J Manchon d'accouplement 1 

1 

| Douille de glissement(vitesse route) 1 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Verteilergetrieberäder 

Pignons de boite transfeit 


AI Kl KIQA Art Nr. de« Fabrikanten 
MI.IN NOn Mo d'»rt du fabrlcant 


Art Nr. de« Fabrikanten finnnnstflnd 

No d art du t«brie«nt laegenstana 

680 25 0022 Laufbüchse (Geländegang) 

680 25 0128 Schrägrad z=24 

900 03 93 6275 Spt engring 85 DIN 9045 

680m 25 0022 Zwischenmuffe 

680 25 0079 Schaltmuffe 

680 25 0023 Laufbüchse (Straßengang) 

680 25 0129 Schrägrad z=19 (Straßengang) 

680m 25 0026 Anlaufscheibe 

900 0 3 32 6230 Kegelrollenlager 30310 DIN 720 

680m 25 0027 Tachometer-Antriebsrad z=ll 

680m 25 0033 Tachometer-Antriebsritzel z=21 

680m 25 0034 Lagerbüchse 

380 9 22 0073 Schraube mit Zapfen 

900 03 93 1102 Federring B8 DIN 127 vzk. 

380 25 0015 Flansch (H.R Antrieb) 

380 25 0017 Beilagscheibe 

68 0 2 5 0130 Spritzring (ab Fzg. 1151) 


Textseite 139 
zu Bildseite 31 
Texte 139 pour 
Illustration 31 


Douille de glissement (vitesse 1 

champ) 

Pignon a denture helicoidale d=24 1 

Jone d'arret 85 DIN 9045 2 

Manchon intermediaire 1 

Manchon d'accouplement 1 

Douille de glissement (vit. route) 1 

Pignon a denture helicoidale d=19 1 

(vitesse route) 

Rondelle d'appui 1 

Roulement 'a rouleaux coniques 1 
30310 DIN 720 

Roue de commande du tachometre 1 
d=ll 

Pignon de commande du tacho - 1 

metre d=21 

Douille de logement 1 

Vis avec tenon 1 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 1 

Flasque 1 

Rondelle 1 

Anneau deflecteur (a partir du 1 
veh. 1151) 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Schutzkorb 

Protecteur de boite transfert 


Textseite 141 
zu Bildseite 32 
Texte l4ipour 
Illustration 32 


AI Kl MCA Art Nr - de8 Fabrikanten 
mlin ino« No d . ftrt dll f ft brlcant 


Gegenstand 


680 26 00 82 Schutzkorb vollst. z. Verteilergetriebe Cadre de protection compl. 1 

900 03 80 2523 Schraube M10x25 DIN 933m8G, vzk. Vis M10x25 DIN 933m8G, galv. 3 


413c 110005 Mutter selbstsichernd 


Ecrou freine 
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Nr - TS 83/72 


STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680 g 3t 4x4 


AI Kl KJQA Art - Nr - dM Fabrlkintw 
MLn INOM No d trt du ( lb rlc«nt 


Baugruppe Gr. d'ensemble 



Gegenstand 


- Lager (siehe Bild 16, Pos. 39) 

680 g 28 0005 Handhebel zur Verteilergetriebe¬ 

schaltung 

680 35 0069 Kugelgriff mit Toleranzring 

78 0 28 0 017 Stellstift 

900 03 87 1252 Mutter M8 DIN 934m6S, vzk. 


Textseite 143 
zu Bildseite 33 
Texte 143 pour 
Illustration 33 


Palier, voyez ill.16, fig. 39 1 

Levier de commande de la boite 1 
de transfert 

Boule avec anneau de surete 1 


Axe de reglage 


Ecrou M8 DIN 934m6S, galv. 


900 03 80 2424 Schraube M8x25 DIN 933m8G, vzk. Vis M8x25 DIN 933m8G, galv. 


68 0 35 0 0 68 Scheibe 


680 35 0 0 62 Hebelstück mit Kugelzapfn 

900 03 93 3067 Sicherungsring 16x1 DIN 471 
680 28 0054 Vordere Schaltstange 

900 03 96 3636 Kugelpfanne Bl 6 DIN 71805 vzk. 


900 03 87 1305 Mutter MIO DIN 934m6S. vzk. 


680 28 0051x Zwischenhebel mit Kugelzapfen 

680 35 0039x Lagerbüchse 


900 03 93 0311x Scheibe 19 DIN 125 vzk. 


680 28 0053 x Zwischenhülse 


900 0392 0417 Splint 5x30 DIN 94, vzk. 
586 28 0045 Hintere Schaltstange 


680 28 0029 


900 03 90 3203 


900 03 93 5013 


Umlenkhebel 


Bolzen 12f8x45x40 DIN 1434 vzk. 


Scheibe 12 DIN 1440 vzk. 


900 03 92 0317 Splint 4x20 DIN 94 vzk. 

900 03 93 6517 Sprengring R16 DIN 71805 vzk. 

680m 25 0035 Schaltstange mit Kugelzapfen 

480 24 0027 Schutzkappe 


Rondelle 1 

Levier avec rotule 1 

Circlip 16x1 DIN 471 1 

Tringle avant 1 

Cage de rotule Al 6 DIN 71805 galv 4 
galv. 

Ecrou MIO DIN 934m6S, galv. 4 

Levier int. avec rotule 1 

Douille de logement 1 

Rondelle 19 UN 125 galv. 1 

Douille intermediaire 1 

Goupille fendue 5x30 DIN 94, galv. 1 

Tringlerie arriere 1 

Levier culbuteur 1 

Axe epaule 12f8x45x40 DIN 1434 1 

galv. 

Rondelle 12 DIN 1440 galv. 2 

Goupille fendue 4x20 DIN 94 galv. 2 
Jone d'arret RI 6 DIN 71805 vzk. 1 
Coulisseau avec rotule 1 

Capuchon de protection 1 


Dichtungshalter (siehe Bild30, Pos,10) Porte joint (voyez ill. 30, fig.10) 


O-Ring (siehe Bild 30, Pos. 11) 


680m 25 0037 Schaltgabel 


Joint torique (voyez ill.30, fig. 11) 


Fourchette 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 


slr - TS 83/72 
STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 


Nr._ 

Schaltgestänge 
Timonerie de commande 


Textseite 145 
zu Bildseite 33 
Texte l45pour 
Illustration 33 


Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 

270 24 0064 

Kegelschraube 

Vis rt tenon conique 

1 

900 03 33 0183 

Sperrkugel 10mmV-50 DIN 5401 

Bille de verrouillage 10mm V-50 
DIN 5401 

1 

270 24 0011 

Druck feder 

Ressort de pression 

1 

270 24 0049 

Sperrkugelftlhrung 

Guide de bille de verrouillage 

1 

680m 25 0043 

Schaltgabel 

Fourchette 

2 

380 29 0044 

Schaltgabelschu h 

Sabot de fourchette 

1 

680 25 0034 

Schaltwelle 

Arbre de levier 

1 

680m 25 0060 

Anschlagschraube 

Vis butee 

2 

900 03 87 1502 

Mutter M8xl DIN 936m6S, vzk. 

Ecrou M8xl EIN936m6S, galv. 

2 

270 32 0038 

Abdichtring 

Joint torique 

1 

270 32 0037 

Büchse 

Douille 

1 

900 03 93 3072 

Sicherungsring 17x1 DIN 471 

Circlip 

1 

- 

Gewindestift (siehe Bild 30, Pos. 32) 

Goujon (voyez ill. 30, fig.32) 

Ir 

- 

Mutter (siehe Bild 30, Pos. 33) 

Ecrou (voyez ill. 30, fig.33) 

- 

680 25 0036 

Lagerbock 

Support 

1 

900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou, MIO DIN 934m6S, galv. 

2 

900 03 93 1122 

Federring B10 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv. 

2 

- 

Betätigungszylinder (siehe Bild 38, 

Pos. 117) 

Cylindre de commande (voyez ill. 
38, fig. 117) 

- 

680 25 0105 

Konsole zum Schalter 

Console du commutateur 

1 

680 18 0095 

Schalter zur Vorderradantrieb-Kon¬ 
trolleuchte 

Commutateur pour lampe temoin 
de traction avant 

1 

900 03 93 0231 

Scheibe 4, 3 DIN 127, vzk. 

Rondelle 4, 3 DIN 127 galv. 

2 

900 03 93 1042 

Federring B4 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B4 DIN 127 galv. 

2 

900 03 82 2161 

Zylinderschraube M4x30 DIN 84-vzk. 

Vis cylindrique M4x30 DIN 84 galv. 

2 

- 

Verschraubung (siehe Bild 38, Pos.148) 

Bouchon de fermeture (voyez ill. 
38, fig. 148) 

1 

900 03 90 3161 

Bolzen 10f8x30x25 vzk. 

Axe epaule 10f8x30x25 galv. 

1 

900 03 93 5009 

Scheibe 10 DIN 144 vzk. 

Rondelle 10 DIN 144 galv. 

1 

900 03 92 0211 

Splint 3x15 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 3x15 DIN 94 galv. 

1 












nse3/7z/7a 
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Bild 34 

Illustration 34 


NEBENABTRIEB 
PRISE DE FORCE 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Nebenabtrieb 

Prise de force 


Textseite 149 
zu Bildseite 34 
Texte 149 pour 
Illustration 34 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. de« Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

- 


680 

29 0509 

Verteilergetriebe-Nebenabtrieb hinten 

Prise de force, arriere 

1 


680 

29 0035 

Nadellager (Dürkopp BH 117/22) 

Roulement a aiguilles 

2 


680 

29 0033 

Abtriebswelle 

Arbre conduit 

3 


680 

29 0003 

Schaltmuffe 

Manchon d'accouplement 

4 


680 

29 0066 

Schalt gehäuse 

Carter 

5 


680 

29 0024 

Dichtungsring (Filz) 

Anneau en feutre 

6 


680 

29 0006 

Radialdichtring 

Bague d'etancheite 

7 


900 03 31 1021 

Kugellager 620 7 DIN 625 

Roulement a billes 6207 DIN 625 

8 


900 03 93 4360 

Sicherungsring 72x2, 5 DIN 472 

Circlip 72x2, 5 DIN 472 

9 


480 

29 0017 

Schaltgabel 

Fourchette 

10 


270 

32 0032 

Schaltgabelschuh 

Sabot de fourchette 

11 


680 

29 0004 

Lagerbüchse 

Douille de logement 

12 


680 

29 0030 

Schalthebel 

Levier de commande 

13 


680 

29 0007 

Dichtring 

Joint 

14 


900 03 90 2478 

Gewindestift M8xl5 DIN 553m5S 

Goujon M8xl5 DIN 553m5S 

15 


900 03 87 1252 

Mutter M8 DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou M8 DIN 934m6S, galv. 

16 


680 

29 0068 

Halteblech zürn Kontaktgeber (gilt 

Tole d'attache de l'interrupteur 





nur bei Funk wagen) 

(seulement vehicule radio) 

17 


900 03 33 0183 

Kugel 10mm VO-50 DIN 5401 

Bille 10mm VO-50 DIN 5401 

18 


270 

24 0011 

Schnapperfeder 

Ressort de bonhomme 

19 


270 

24 0049 

Sperrkugelführung 

Guide de bille de verrouillage 

21 


900 03 82 2151 

Zylinderschraube M4x25 DIN 84-5S 

Vis cylindrique M4x25 DIN 84-5S 





vzk. 

galv. 

22 


900 03 93 0231 

Scheibe 4, 3 DIN 125 vzk. 

Ecrou freine 4, 3 DIN 125 galv. 

23 


680 

18 0051 

Sicherheitsmiiter 

Ecrou freine 

24 


680 

29 0023 

Gelenkwellenflansch 

Flasque de l'arbre de transmission 

25 


680m 

97 0018 

Scheibe 

Rondelle 

26 


900 03 87 2345 

Kronenmutter M16xl, 5 DIN 937m6S, 

Ecrou crenele Ml6x1, 5 DIN 937 





vzk. 

m6S, galv. 

27 


900 03 92 0337 

Splint 4x30 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 4x30 DIN 94, galv 

28 



- 

Mutter siehe Bild 30, Pos.8 

Ecrou, voyez ill.30, fig. 8 

29 




Federring siehe Bild 30, Pos. 9 

Rondelle elastique ill.30, fig.9 
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Illustration 34 


NEBENABT RIEB 
PRISE DE PORCE 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680g 13t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Nebenabtrieb 

Prise de force 


Textseite 151 
zu Bildseite 34 
Texte 131 pour 
Illustration 34 


ALN NSA 


Art. Nr. des Fabrikanten 

No d’srt du fabricant UBgensiana 


900 03 93 6216 Federring 16 DIN 9045 

900 03 96 2612 Hohlschraube A6 DIN 7623 vzk. 

900 03 09 8013 Dicttring A12xl8 DIN 7603 


Objet 


Rondelle eiastique 16 DIN 9045 
Vis creuse A6 DIN 7623 galv, 
Joint A12xl8 DIN 7603 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Gelenkwellen 

Arbres de transmission 


ALN NSA 


Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 


680 31 0090 


680 31 0087 


680 31 0089 


680 31 0106 


780 31 0031 

900 03 88 8615 

780 31 0714 

780 31 0707 

900 03 96 3115 
900 03 96 3122 
780 31 0710 

780 31 0709 

780 31 0708 

780 31 0712 


Gegenstand 


Flansch am Getriebe (siehe Bild 28, 
Pos. 32) 

Gelenkkupplung vollst. zwischen Ge¬ 
triebe und Verteilergetriebe 

Vertei le rgetriebe 

Gelenkwelle zwischen Verteilergetrie¬ 
be und Vorderachse 

Gelenkwelle zwischen Verteilergetrie¬ 
be und Hinterachse (A 680g) 

Gelenkwelle zwischen Verteilergetrie¬ 
be und Hinterachse (A 680gl) 

Flansch a.d, Hinterachse (siehe Bild 
37, Pos. 45) 

Sechskantschraube 

Sechskantmutter (selbstsichernd) MlOx 
1 DIN 982 

Flansch 

Sicherungsring 

Schmierring CM8xl DIN 71412 

Schmiernippel AMlOxl DIN 71412 

Seitenblech 

Profildichtung 

Dichtkappe 

Zapfenkreuz 


Textseite 153 
zu Bildseite 35 

Texte i 53 POur 
Illustration 35 


Flasque a la boite de vitesses 
(voyez ill. 28, fig. 32) 

Arbre de transmission a joint de 
Cardan compl. entre b.de vit.et 
boite transfert 

Boite transfert 

Arbre de transmission entre boite 
transfert et essieu avant 

Arbre de transmission entre boite 
transfert et essieu arriere (A680g) 

Arbre de transmission entre boite 
transfert et essieu arriere (A680gl) 

Flasque a l'essieu arriere (voyez 
ill. 37, fig.45) 


Ecrou (freine) MlOxl DIN 982 

Flasque 

Circlip 

Graisseur CM8xl DIN 71412 

Graisseur AMlOxl DIN 71412 

Tole laterale 

Joint profile 

Capuchon 

Joint Cardan 
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Bild 36 

Illustration 36 


HINTERACHSBRÜCKE 
PONT ARRIERE 


Seite 156 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Hinterachsbrücke 

Pont arriere 


AI Kl MCA I Art. Nr. des Fabrikanten 
ftLIN NOM | No d du fa^ricant 


Gegenstand 


680s ■>, 30 0 601 Hinterachse, ohne Federn einbauferti 


680 33 0 607 Hinterachsbrtlcke 680 33 144 vollst. 

(Pos. 1-4) 

900 03 81 3523 Stiftschraube M10x25 DIN 939m8G, vzk. 
900 03 90 1506 Zylinderstift 10m6xl4 DIN 7 

900 03 98 9480 Kernlochverschluß 17 KN 564 
680 33 0096 Entlüfter 

900 03 09 8012 Dichtring A12xl6 DIN 7603 Cu 
68 0 3 3 0 0 98 Niederdruckschlauchleitung 

900 03 49 9811 Bride 1x12 DIN 72571 vzk. 

900 03 80 2218 Schraube M5xl5 DIN 933m8G, vzk. 

900 03 87 1222 Mutter M5 DIN 934m5S, vzk. 

90 0 0 3 93 1 062 Federring B5 DIN 127 vzk. 

790 00 33 0017 Verschlußzapfen 

586 33 0065 Ablaßschraube m. Magnet 

680 34 0127 Anlaufring 

586 34 0008 Dichtring GSM-O-Ring HN 340 Ru 

85x96 

900 03 07 4663 Radialdichtring C140xl60x13 DIN 3760 


900 03 32 6150 

900 03 32 6048 

680 42 0080 

680 34 0013 

680 34 0014 

680 34 0015 

680 34 0016 

680 34 0017 

680 34 0018 

680 34 0019 


Kegelrollenlager 32217 DIN 720 
Kegelrollenlager 30216 DIN 720 
Zwischenring 
Nutmutter rechts 
Nutmutter links 
Sicherungsblech 
Einstellscheibe 0,1 mm 
Einstellscheibe 0, 2 mm 
Einstellscheibe 1,0 mm 
Einstellscheibe 1, 5 mm 


Textseite 157 
zu Bildseite 36 
Texte 157 pour 
Illustration 36 


Essieu arriere sans ressorts, pret au 1 


montage 


Pont arriere compl. 680 33 144 j 1 
(fig. 1-4) j 

Goujon Ml0x25 UN 939m8G galv. 16 

Cheville cylindrique 10m6xl4 DIN 1 
DIN 7 

Pastille de dessablage 17 KN 564 1 

Purgeur d'air 1 

Joint en cuivre Al2xl6 DIN 7603Qi 2 
Tuyau flexible pour basse pression 1 
Bride 1x12 DIN 72571 galv. 1 

Vis M5xl5 DIN 933m8G, galv. 1 

Ecrou M5 DIN 934m5S, galv. 1 

! 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv, 1 

Bouchon 1 

Bouchon de vidande avec aimant 1 

Anneau de glissement 2 

Joint torique GSM-O Anneau HN 2 

340 Ru 85x96 

Bague d^etancheite C140xl60xl3 2 

DIN 3760 

Roulement a rouleaux coniques 2 

Roulement a rouleaux coniques 2 

Anneau intermediaire 2 

Ecrou a encoches droite 1 

Ecrou a encoches gauche 1 

l 

Tole d'arrSt 2 

Rondelle de reglage 0,1 mm B 

Rondelle de reglage 0, 2 mm B 

Rondelle de reglage 1,0 mm B 

Rondelle de reglage 1, 5 mm B 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Hinterachsbiücke 

Pont arriere 


ALN NSA 


Art. Nr. des Fabriksriten Ronnnctanrl 

No d'art. du labrlcant ÜBgenSiana 

780 34 0172 Dichtring 

586 34 0091 Abdichttopf 

380 9 41 0064 j Stiftschraube 

• 900 03 87 133 j Mutter M14xl, 5 DIN 934m6S, vzk. 

i 

i 

900 03 93 1162 i Federring B14 DIN 127 vzk. 

•J Betätigungszylinder (siehe Bild 38, 

| Pos.ll 7) 

I - 

9C0 03 90 3154 ] Bolzen 1018x30x25 DIN 1434 vzk. 

■ 

| 900 03 93 5009 Scheibe 10 DIN 1440 vzk. 

■ 

I 

900 03 92 0211 | Splint 3x15 DIN 94 vzk. 

900 03 93 5013 j Scheibe 12 DIN 1440 vzk. 

i I 

; ! 

900 03 92 0317 Splint 4x20 DIN 94 vzk. 

680 18 0095 Schalter z. Ausgleichsperre-Koutroll- 

le uchte 

i 

| 900 03 82 2151 Zylinderschraube AM4x25 DIN 84 
vzk. 

900 03 88 8719 Mutter M4 DIN 985-6 


Textseite 159 
zu Bildseite 36 
Texte i59pour 
Illustration 36 


_Objet_|X 

Joint 2 

Pot d'etanchement 2 

Goujon 20 

Ecrou M14xl, 5 DIN 934m6S, galv. 20 
Rondelle Grower B14 DIN 127galv, 20 
Cylindre de travail(voyez ill. 38 1 

fig. H7) 

Axe epaule 10 r 3x30x25 DIN 1 

1434 galv. 

Rondelle 10 DIN 1440 galv. j 1 

Goupille fendue 3x15 DIN 94 galv. 1 

Rondelle 12 DIN 1440 galv. » . 1 

Goupille fendue 4x20 DIN 94 galvj 1 

Commutateur pour lampe temoin 1 
de blocage de diff. 

Vis cylindrique AM4x25 DIN 84 2 

galv. ! 

Ecrou (freine) M4 DIN 985-6 ! 2 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 161 
zu Bildseite 37 

Texte 161 pour 
Illustration 37 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680g 3t 4x4 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

Hinterachsantrieb 

Commande du pont arriere 


Fia- 

ALN NSA 

Art. Nr. das Fabrikanten 
No d’art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 



586 

32 0502 

Hinterachsgehäuse m.eingebauten 

Ausgleichs getriebe u. Antriebskegel 
rädern 

Carter de l'essieu arr.av diff. 
et couple d'attaque 

1 

1 


586 

32 0 601 

Hinterachsgehäuse 586 32 11 m.Lager- 
brlicke 680 32 50 u. Schrauben, Posl-5 

Carter de l'essieu arr. av 
couvercle de palier et vis, fig-1-5 

1 

2 


900 03 81 3655 

Stiftschraube M12x45 DIN 939m8Gvzk. 

Goujon M12x45 DIN 939m8G, galv. 

8 

3 


900 03 90 1420 

Zylinderstift 8m6x20 DIN 7 

Che ville cylindrique 8m 6x20 DIN 7 

2 

4 


900 03 81 3890 

Stiftschraube Ml 6x1, 5xl4S DIN 939 
m8G vzk. 

, 

Goujon Ml 6x1, 5xl4S DIN 939 
m8G, galv. 

4 

5 

■ 

900 03 87 2263 

Kronenmutter M16xl, 5 DIN 935m6S 
vzk. 

Ecrou crenele M16xl, 5 DIN 935 
m6S, galv. 

4 

6 

| 900 03 92 0337 

i 

Splint 4x30 DIN 94 vzk, 

' 

Goupille fendue 4x32 DIN 94 galv. 

4 

7 

900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou MIO DIN 934m6S, galv. 

16 

8 

: 900 03 93 1122 

Federring B10 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower BlO DIN 127 galvj 

16 

9 

680 

! 

32 0045 

Abstützschraube 

Vis d'appui 

1 

10 

900 03 87 1578 

Mutter M24xl, 5 DIN 936m6S, vzk. 

Ecrou M24xl, 5 DIN 936m8S. galv. 

1 

11 


58 6 

32 0604 

Antriebskegelrad 7/43 nur mit Teller¬ 
rad 586 32 28 

Pignon d'attaque 7/43 seulement 
av.couronne dentee 586 32 28 

1 

12 


586 

32 0604 

Tellerrad 43/7 

Couronne dentee 43/7 

1 

13 


680 

32 0603 

Ausgleichsgehäuse rechts u. links 

680 32 85/43 vollst. (Pos. 13-15) 

Boitier de diff. droite et gauche 

680 32 85/43 compl. (fig-13-15) 

1 

14 


900 03 81 3773 

Stiftschraube Ml4xl, 5x80S DIN 939 
mlOk vzk. 

Goujon M14xl, 5x80S DIN 939 
M10K galv. 

8 

15 


900 03 87 2247 

Kronenmutter M14xl, 5 DIN 935m6S 
vzk. 

Ecrou crenele M14xl, 5 DIN 935 
m6S, galv. 

8 

16 


900 03 

92 0237 

Splint 3x28 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 3x28 DIN 94 galv. 

8 

17 


680 

32 0019 

Schraube 

Vis 

12 

18 


680 

32 0047 

Sicherungsblech 

Tole d'arret 

6 

19 


380 9 

32 0141 

Großes Ausgleichskegelrad 

Grand satellite 

2 

20 


380 9 

32 0169 

Zwischenscheibe 4, 9 mm 

Rondelle intermediaire 4, 9mm 

B 

20 


180 

32 0012 

Zwischenscheibe 5 mm 

Rondelle intermediaire 5 mm 

2 

20 


180 

32 0131 

Zwischenscheibe 5, 2 mm 

Rondelle intermediaire 5, 2 mm 

3 

20 


180 

32 0132 

Zwischenscheibe 5, 3 mm 

Rondelle intermediaire 5, 3 mm 

3 

21 


180 

32 0014 

Kleines Ausgleichskegelrad 

Petit satellite 

4 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 163 
zu Bildseite 37 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Hinterachsantrieb 

Commande du pont artiere 

Texte 163 pour 
Illustration 37 


AH Nr. dM Fabrikanten 
No d'art du fabrloanl 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 

180 

32 0015 

Zwischenblech 

Tole intermediaire 

4 

586 

32 0047 

Ausgleichsstem 

Croisillon des satellites 

1 

900 03 32 6148 

Kegelrollenlager 32216 DIN 720 

Roulement a rouleaux coniques 
32216 DIN 720 

2 

380 9 

32 0159 

Gewindering 

Bague filetee 

2 

680 

32 0046 

SicherungsbUgel 

Etrier d'arret 

2 

900 03 80 2321 

Schraube M6xl6 DIN 933m8G, vzk. 

Vis M6xl8 DIN 933m8G, galv. 

4 

380 9 

32 0161 

Sicherungsblech 

Töle d'arret 

2 

900 03 32 4037 

Zylinderrollenlager N 2312 B DIN5412 

Roulement a rouleaux cylindriques 
N 2312 B DIN 5412 

1 

586 

32 0048 

Sicherungsring 

Circlip 

1 

586 

32 0014 

DistanzbUchse 

Douille entretoise 

1 

586 

32 0013 

Lagerbüchse 

Boitier de logement 

1 

680 

32 0059 

Einstellscheibe 0,1 mm 

Rondelle de reglage 0.1 mm 

B 

680 

32 0060 

Einstellscheibe 0,15 mm 

Rondelle de reglage 0.15 mm 

B 

680 

32 0061 

Einstellscheibe 0,4 mm 

Rondelle de reglage 0,4 mm 

B 

680 

32 0062 

Einstellscheibe 1,00 mm 

Rondelle de reglage 1, 0 mm 

B 

586 

32 0018 

Kegelrollenlager (Timken 55196-55- 
437) 

Roulement i rouleaux coniques 
(Timken 55196-55437) 

2 

680 

32 0066 

Einstellscheibe 0.1 mm 

Rondelle de reglage 0,1 mm 

B 

680 

32 0067 

Einstellscheibe 0,15 mm 

Rondelle de reglage 0,15 mm 

B 

680 

32 0068 

Einstellscheibe 0. 4 mm 

Rondelle de reglage 0,4 mm 

B 

680 

32 0069 

Einstellscheibe 1,0 mm 

Rondelle de reglage 1.0 mm 

B 

586 

32 0064 

Zwischenring 

Anneau intermediaire 

1 

680 G 

32 0003 

Abschlußdeckel 

Couvercle 


900 03 07 4347 

Wellendichtring 60x80x13 GÖdtZfcREDR 

Bague d'etancheite 60x80x13 

1 

1 


680 32 0058 


Dichtring 


Joint 


1 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 165 

zu Bildseite S7 
Texte l 65 pour 
Illustration 37 

— Nr! TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680 g 3t 4x4 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

Hinterachsantrieb 

Commande du pont arriere 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d’art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

41 


900 03 80 2523 

Schraube M10x25 DIN 933m8Gvzk. 

Vis M10x25 DIN 933m8G, galv. 

2 

42 


900 03 93 1122 

Federring B10 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv. 

I 2 

43 


900 03 87 1319 

Mutter M12 DIN 934m6S. vzk. 

Ecrou M12 DIN 934m6S, galv. 

8 

44 


900 03 93 1142 

Federring B12 DIN 127 vzk.' 

Rondelle Grower B12 DIN 1271 galv 

8 

45 


380 25 0015 

Flansch m. Spritzblech 

Flasque avec deflecteur 

1 

46 


680 32 0012 

Bundmutter 

Ecrou ä collet 

1 

47 

• 

900 03 92 0442 

Splint 5x55 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 5x55 DIN 94 galv. 

1 

48 


380 9 32 0155 

Schaltklaue 

Manchon a crabots 

1 

49 


380 9 32 0157 

Nutmutter 

Ecrou a encoches 

1 

50 


380 9 32 0158 

Sicherungsblech 

Töle d / arret 

1 

51 


380 9 32 0156 

Schaltmuffe 

Manchon d'accouplement 

1 

52 


68 0 32 0054 

Schaltgabel 

Fourchette 

1 

53 


380 9 32 0024 

Schaltgabelschuh 

Sabot de fourchette 

2 

53 

A 

900 03 92 0211 

Splint 3x15 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 3x15 DIN 94galv. 

2 

54 


900 03 90 2479 

Gewindestift M8xl8 DIN 553m5S 

Goujon M8xl8 DIN 553m5S 

1 

55 


900 03 87 1252 

Mutter M8 EIN 934m6S, vzk. 

Ecrou M8 DIN 934m 6S, galv. 

1 

56 


680 33 0040 

Hebel zur Ausgleichssperre 

Levier de commande du blocage 
de diff. 

1 

57 


680m 32 0015 

GMS-O-Ring (HN 340 RU 14x20) 

Joint torique (HN 340 RU 14x20) 

■i 1 

58 


680 34 0138 

Hinterachswelle rechts 

Arbre de roue droite 

1 

59 


680 34 0139 

Hinterachswelle links 

Arbre de roue gauche 

1 

6( 


900 0 3 80 2503 

Schraube M10xl2 DIN 933m8G 

Vis, M10xl2 DIN 933m8G 

6 

61 


900 03 93 0271 

Scheibe 10, 5 DIN 125 vzk, 

I 

i 

1 

i 

i 

l 

Rondelle 10, 5 DIN 125 galv. 

4 
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Nr. 


STEYR A680g 3t 4x4 


Baugruppe Gr. d'ensemble 


Nr. 


Bremsanlage 



ALN NSA 

Art Nr. de« Fabrikanten 
No d'art du fabrieant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

i 


- 

Bremsfußhebelgestänge (siehe Bild 49) 

Tringlerie de frein au pied (voyez 
ill. 49) 

1 

2 


- 

Druckluftbremsgerät (siehe Bild 39) 

Appareil servo-frein (voyez ill.39) 

1 

3 


680 36 0410 

Verbindungsschlauch 

Tuyau de connexion 

1 

4 


900 03 59 9430 

Schlauchbride 20 KN 163 

Collier 20 KN 163 

2 

4A 


90 0 03 5 9 9437 

Schlauchbinder KN 163 

Collier de serrage 

2 

5 


780 3 6 0 035 

Ansaugstück 

Pifece d'aspiration 

1 

6 


180a 36 0111 

Hohlschraube (Westinghouse 0 01 016 
9014) 

Vis creuse (Westinghouse 0 01 016 
9014) 

1 

7 


900 03 09 8026 

Dichtring A22x27 DIN 7603Cu 

Joint en cuivre A22x27 DIN 7603Cu 

12(10 

8 


900 03 55 9647 

Winkelverschraubung BM22xl ,5 DIN 
74301 

Raccord BM22xl,5 DIN 74301 

8 

9 


680 36 0145 

Rohrleitung 

Conduite 

1 

10 


480a 36 0 061 

Bremsschlauch 

Tuyau flexible 

1 

11 


- 

Rohranschluß (Pos.lla-lld) 

Raccord (fig. lla-lld) 

9 

11 


900 03 55 9520 

Überwurfmutter AM22xl,5 DIN 74297 

Ecrou raccord A M22xl, 5 DIN74297 

28 

11 

t» 

900 03 55 9562 

Schneidring L15 DIN 3861 

Bague de sertissage L15 DIN 3861 

28 

11 

c 

900 03 55 9538 

Druckring CI 5 DIN 74297 

Bague de pression C15 DIN 74297 

28 

11 

d 

9 0 0 03 5 5 9539 

Dichtring D12 DIN 74297 

Joint D12 UN 74297 

28 

12 


680g 36 0072 

Rohrleitung 

Conduite 


13 


680g 36 0006 x 

Komb. Druckregler (Westinghouse- 
Bern A 293 01) (siehe Bild 40) 

Rögulateur combind (Westinghouse- 
Bern A 293 01) (voyez ill.40) 

1 

14 


680g 36 0076 

Rohrleitung (ab Fzg.Nr. 1111) 

Conduite (ä partir du vdh. 1111) 

1 

16 


900 03 55 9751 

Übergangsstück A15 DIN 74299 

Rdducteur A15 DIN 74299 

9 

18 


880 36 0169 

Kreuzstück Grau 32 0339 09 

Raccord en T Grau 32 0339 09 

1 

19 


900 03 55 9547 

Flache Sechskantmutter M22xl,5 

DIN 74305 

Ecrou plat M22xl, 5 DIN 74305 

17 

20 


900 03 55 9516 

Überwurfmutter AL6 DIN 3870 

Ecrou raccord AL 6 DIN 3870 

54 

21 


9 00 03 55 9561 

Schneidring L6 DIN 3861 

Bague de sertissage L6 DIN 3861 

54 

22 


680g 36 0 069 

Luftbehälter (246 0x850 lg. 37 1) 

Reservoir d'air (246 0x850 lg. 37 1) 

1 

23 


680g 36 0032 x 

K onde nsa b la ß ve nt i 1 

Soupape de purge 

1 

24 


680 36 0012 

X 

Halter z. Luftbehälter 

* v. GRD beigestellt 

Attache du rdservoir 

x = livrd par GRD 

2 


Textseite 169 
zu Bildseite 38 
Texte 169 pour 
Illustration 38 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. 

Nr. 

STEYR A680g 3t 4x4 

Bremsanlage 

Installation de freinage 


Textseite 171 
zu Bildseite 38 
Texte 17lpour 
Illustration 38 


Al M MCA I Art Nr. dee Fabrikanten 
AUn NOn | no d'art du (abrleant 


Gegenstand 


900 03 80 2527 Schraube M10x30 DIN 933m8G, vzk. Vis Ml0x30 DIN 933m8G, galv. 



900 03 87 1305 Mutter MIO DIN 934 m6S, vzk. 

900 03 93 1122 Federring BIO DIN 127, vzk. 

680g 55 0017 Scheibe 

900 03 9 0 3149 Bolzen m. kleinem Kopf 

10hl 1x50x42 DIN 1434 vzk. 

900 03 93 0271 S heibe 10.5 DIN 125 Fl. St. vzk. 

900 03 93 0211 Splint 3x15 DIN 94 Fl.St. vzk. 

680 36 0017 Spannband 

900 03 96 2038 Verschlußschraube AM22xl,5 DIN 
7604 vzk.. bis Fzg.Nr. 1637 

990 14 36 0252 PrUfanschluß, ab Fzg. Nr. 1638 

680g 36 0009 Rohrleitung 

680g 36 0012 Rohrleitung 


Ecrou MIO DIN 934m6S, galv. 
Rondelle Grower B10 DIN 127,galv. 
Rondelle 

Axe avec petit dpaulement 
10hllx50x42 DIN 1434 galv. 

Rondelle 10,5 DIN 125 

Goupille fendue 3x15 DIN 94 

Bande de serrage 

Bouchon de fermeture A M22xl, 5 
DIN 7604 galv. 

Raccord pour rgglage 

Conduite 

Conduite 


680g 36 0011 x Drucksicherungsventil (siehe Bild 41) Soupape de maintien de pression 

(voyez ill.41) 


900 03 80 2419 Schraube M8x20 DIN 933m8G,vzk. 
900 03 93 1102 Federring B8 DIN 127, vzk. 

880 36 0168 Winkelschraubung 

680g 36 0013 Rohrleitung 

680g 36 0018 Rohrleitung 


Vis M8x20 DIN 933m8G, galv. 
Rondelle Grower B8 DIN 127, galv. 
Raccord coud€ 

Conduite 

Conduite 


680g 36 0010 x Anhängerbremsventil Grau 329 005 00 Soupape de commande de frein de 

(GL 803-) (siehe Bild 42) remorque (GL 803-) (voyez ill.42) 

680g 36 0020 x Umstellhahn (siehe Bild 43) Robinet commutateur (voyez ill.43) 

680g 36 0073 Konsole Console 

900 03 55 9578 T-Stück BM22xl,5 DIN 74302 Pifece T BM 22x1,5 DIN 74302 

900 03 55 9697 T-Verschraubung C15 DIN 743 02 Raccord T C15 DIN 743 02 

680g 36 0019 Rohrleitung Conduite 

x = livrö par GRD 


x * v. GRD beigestellt 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. 

Nr. 

STEYR A680g 3t 4x4 

Bremsanlage 

Installation de freinage 


Textseite 173 
zu Bildseite 38 
Texte i73pour 
Illustration 38 


ALN NSA 


Art Nr. d«ft Fabrikanten 
No d'art du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

680g 

36 0023 

Rohrleitung 

Conduite 

1 

680g 

36 0014 

Rohrleitung 

Conduite 

1 

680g 

36 0015 x 

Leitungsfilter (siehe Bild 44) 

Filtre pour conduite (voyez ill.44) 

2 

680g 

36 0616 

Rohrleitung 

Conduite 

1 

680g 

36 0017 x 

Kupplungskopf rot (Speiseleitung) 

(siehe Bild 47) 

Accouplement rouge pour conduite 
d'alimentation (voyez ill.47) 

1 

900 03 

55 9385 

Doppelstutzen CM22xl,5 DIN 74299 

Raccord double CM22xl,5DIN74299 

2 

680g 

36 0024 

Rohrleitung 

Conduite 


680g 

36 0028 

Rohrleitung 

Conduite 

1 

680g 

36 0025 x 

Absperrhahn (siehe Bild 45) 

Robinet d'arrgt 

1 

900 03 

80 0458 

Schraube M8x70DIN 931m8G, vzk. 

Vis M8x70 DIN 931m8G, galv. 

2 

900 03 

87 1252 

Mutter M8 DIN 934 m6S, vzk. 

Ecrou M8 DIN 934m6S, galv. 

2 

900 03 

93 1102 

Federring B8 DIN 127, vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 

2 

680g 

36 0029 

Rohrleitung ' 

Conduite 

1 

680g 

36 0026 x 

Kupplungskopf gelb (Steuerleitung) 
(siehe Bild 46) 

Accouplement jaune pour conduite 
de commande (voyez ill. 46) 

1 

680g 

3 6 0 035 

Vorratsdruckleitung I 

Conduite de pression I 

1 

680g 

36 0 040 

Verbraucherleitung I 

Conduite d'alimentation I 

1 

480a 

36 0083 

Schlauch 

Tuyau flexible 

8 

900 03 

55 9050 

Gerade Verschraubung EL6 DIN 2353 

Raccord droit EL6 DIN 2353 

20 

680 

36 0152 

Vorratsdruckleitung II 

Conduite de pression II 

1 

680 

36 0307 

Verbraucherleitung II 

Conduite d'alimentationII 

1 

680 

36 0153 

Vorratsdruckleitung III 

Conduite de pression III 

1 

680 

36 0308 

Verbraucherleitung III 

Conduite d'alimentation III 

1 

900 03 

55 9569 

r -Verschraubung QL6 DIN 2353 

Raccord en T QL6 DIN 2353 

2 

680g 

36 0043 

Rohrleitung 

Conduite 

1 

680g 

3 6 0044 

Warn-Druckzeiger BOSCH 0 4 84 202 004 

Avertisseur de pression Bosch 

0 4 84 2 02 004 

1 

900 03 

55 9621 

loppelstutzen M12xl, 5 DIN 74298 

Raccord double M12xl,5 DIN 

74298 

5 


X 

= v. GRD beigestellt 

x = livrg par GRD 
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Katalog Catalogue 


Baugruppe Gr. d’ensemble 


Textseite 175 



Nr. 

Nr. 

zu Bildseite 38 


STEYR A680g 3t 4x4 

Bremsanlage 

Installation de freinage 

Texte 175pour 
Illustration 38 


Fia- 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'arl. du tabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

732 


680 

36 0158 

Rohrleitung z. Doppeldruckmesser 

Conduite 

1 

74 


900 03 09 8012 

Dichtring A 12x16 DIN 76 03 Cu 

Joint en cuivre A12xl6 DIN 7603Cu 

6 

75 


680g 

36 0065 

Keilauflage für Warn-Druckzeiger 

Cale pour avertisseur de pression 

1 

76 


900 03 82 2359 

Zylinderschraube M6x30 DIN 84m5D, 

Vis cylindrique M6x30 DIN 84m5D 






vzk. 

galv. 

2 

77 


900 03 87 1232 

Mutter M6 DIN 934m5S, vzk. 

Ecrou M6 DIN 934m5S, galv. 

2 

78 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 

Rondelle Grower B6 DIN 127 

2 

79 


188a 

57 0009 

Lasche 

Attache 

2 

80 


680g 

36 0037 

Bremsdruckleitung I 

Conduite de pression de frein I 

1 

81 


680 

36 0157 

Bremsdruckleitung II 

Conduite de pression de frein II 

1 

83 


680g 

36 0066 

Tandem-Hauptbremszylinder 11/2" 

Maftre-cylindre tandem ll/2"x50 

1 





x50 Hub Schäfer Nr. H 389 34 00 

Hub Schäfer Nr. H 389 34 00 


84 


900 03 80 0516 

Schraube M10x30 DIN 93lm8G,vzk. 

Vis Ml0x30 DIN 931m8G, galv. 

3 

85 


880 

36 0005 

Ringstutzen (Teves 3.3521-09001) 

Raccord banjo(Teves 3.3521-09001 

i 1 

87 


880 

36 0006 

Ringstutzen (Teves 3.3521-06001) 

Raccord banjo (Teves 3.3521-06001 

i 1 

88 


880 

36 0004 

Hohlschraube (Teves 3.350-1700.1) 

Vis creuse (Teves 3.350-1700.1) 

1 

89 


190 

35 0147 

Hohlschraube (Teves 3.3520-1600.1) 

Vis creuse (Teves 3.3520-1600.1) 

1 

90 


590 00 07 0009 

Hydr. Bremslichtschalter 

Contacteur de stop 

1 

91 


680g 

3 6 0 045 

Bre msrohrleitung 

Conduite de frein 

1 

92 


270 

36 0014 

Verteilerstück (Teves 33513-01002) 

Piece distributrice (Teves 33513- 







01002) 

1 

93 


900 03 93 0371 

Scheibe 10,5 DIN 125 St. vzk. 

Rondelle 10, 5 DIN 125 galv. 

1 

94 


90 0 03 80 2523 

Schraube M10x25 DIN 933m8G,vzk. 

Vis Ml0x25 DIN 933m8G, galv. 

1 

95 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m5S, vzk. 

Ecrou MIO DIN 934m5S, galv. 

1 

96 


900 03 93 1122 

Federring BlO DIN 127, vzk. 

Rondelle Grower BIO DIN 127,galv. 

2 

97 


680g 

36 0060 

Bremsrohrleitung vorne links 

Conduite de frein avant gauche 

1 

98 


680g 

36 0062 

Bremsrohrleitung vorne rechts 

Conduite de frein avant droite 

1 

99 


900 03 55 9532 

Liberwurfschraube ESM12xl DIN 74233 

Ecrou raccord ESM12xl DIN 74233 

20 

99c 


680g 

28 0002 

Rohrleitung 

Conduite 

' 

1 

m 

m 


480a 

36 0083 

Schlauch 

- 

Tuyau flexible 

1 

L00 


880 

36 0 042 

Bre msschlauch 

Conduite de frein 

2 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. 

Nr. 

STEYR A680g 3t 4x4 

Bremsanlage 

Installation de freinage 


Textseite 177 
zu Bildseite 38 
Texte i77pour 
Illustration 38 


_ Gegenstand ___ OW 

900 03 55 9810 Bremsschlauchhalter 14 DIN 74225 Bride de conduite 14 DIN 74225 

680g 36 0047 Bremsrohrleitung Conduite de frein 

780 36 0076 Winkel Equerre 

900 03 80 2523 Schraube Ml0x25 DIN 933m8G, vzk. Vis ML0x25 DIN 933 m8G, galv. 

- Mutter selbstsichernd MIO DIN 982-zn Ecrou freinä MIO DIN 982-zn 

900 03 93 0271 Scheibe 10,5 DIN 125 vzk. Rondelle 10,5 DIN 125, galv. 

680g 36 0058 BremsschlauchTeves 3.5103-05503 Tuyau flexible de freinTeves 

3,6103-05503 

900 03 80 2506 Schraube Ml0x15 DIN 933 m8G,vzk. Vis Ml0xl5 DIN 933 m8G, galv. 


680g 36 0047 Bremsrohrleitung 

780 36 0076 Winkel 


900 03 93 1122 Federring B10 DIN 127, vzk. 
680g 36 0101 Bremsrohrleitung links 

680g 36 0106 Bremsrohrleitung rechts 


Rondelle Grower B10 DIN 127, galv, 1 
Conduite de frein gauche 1 

Conduite de frein droite 1 


680 28 0050 Schaltventil (West. 463 006 0010) Soupape de commande (West. 

463 006 0010) 


680 28 0725 Repa.Satz für Schaltventil 

680g 35 0006 Rohrleitung 

680g 35 0001 Rohrleitung 

380 91 36 0218 Schlauch 


Jeu de pißces de r£p. pr soupape 
de commande 

Conduite 

Conduite 

Tuyau flexible 


900 03 55 9621 Doppelstutzen Ml2xl, 5 DIN 74298 Raccord double M12xl, 5 DIN 74298 5 

680 35 0101 Betätigungszylinder (siehe Bild 48) Cylindre de commande (voyez ill. 

48) 2 


680g 44 0002 Verteilerstuck 

680g 44 0003 Bremsrohrleitung 

680g 44 0005 Bremsrohrleitung 

900 03 1 6 9124 Gummischlauch 15/21 KN 3162 

380 9 136 0181 Bride 


Pi£ce distribütrice 
Conduite de frein 
Conduite de frein 
Tuyau en caoutchouc 
Bride 


900 03 82 2324 Zyl. Schraube M6xl5 DIN 84-4S vzk. Vis cylindrique M6xl5 DIN 84-4S 

galv. 


900 03 87 1232 Mutter M6 DIN 934m5S, vzk. 
900 03 93 1082 Federring B6 DIN 127, vzk. 

900 03 16 9124 Gummischlauch 15/21 KN 3162 


Ecrou M6 DIN 934m5S, galv. 

Rondelle Grower B6 DIN 127,galv. 

. 

Tuyau en caoutchouc 15/21 KN 
! 3162 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. 

Nr. 

STEYR A6B0g 3t 4x4 

Bremsanlage 

Installation de freinage 


Textseite 179 
zu Bildseite 38 
Texte ngpour 
Illustration 38 


Al Kl MCA Ar <. Nr. dB» F»brlk»ntan 
«L.l'l l'ön No d ' lr) ,j U ( t brieant 

680 36 0319 Träger 


Gegenstand 


■Support 


900 03 82 2324 Zyl-Schraube M6xl5 DIN 84-4S vzk. Vis cylindriqüe M6xl5 DIN 84-4S 
, galv. 


900 03 87 1232 Mutter M6 DIN 934m5S, vzk. 
900 03 93 1082 Federring B6 DIN 127, vzk. 

900 03 93 0251 Scheibe 6.4 DIN 125 vzk. 

900 03 87 1305 Mutter MIO DIN 934m5S, vzk. 

900 03 93 1122 Federring BIO DIN 127, vzk. 
680 36 0315 Bride 

6 80 3 6 03 1 6 Platte 


Ecrou M6 DIN 934m5S, galv. - 1 

Rondelle Grower B6 DIN127, galv. 1 

Rondelle 6,4 DIN 125 galv. 4 

Ecrou MIO DIN 934m5S, galv. 1 

Rondelle Grower B10 DIN 127,galv. 1 

Bride 2 

Plaque 2 


900 03 82 2145 Zyl,-Schraube Mfx20 DIN84-4S vzk. Vis cylindriqüe M4x20 DIN 84-4S 

galv. 


900 03 93 0231 Scheibe 4,3 DIN 125 St, vzk. 

900 03 87 1216 Mutter M4 DIN 934m5S, vzk. 

880 3 6 0083 Träger 

188 72 0187 Bride 

900 03 82 2359 Zyl. -Schraube M6x30 DIN 84-4S 

900 03 93 1032 Federring B6 DIN 127, vzk. 

900 03 87 1232 Mutter M6 DIN 934m4S, vzk. 


Rondelle 4,3 DIN 125 galv. 

Ecrou M4 DIN 934m5S, galv. 

Support 

Bride 

Vis cylindriqüe Mßx30 DIN 84-4S 
Rondelle Grower B6 DIN 127, galv. 
Ecrou M6 DIN 934m5S, galv. 


900 03 80 2515 Schraube M10x20 DIN 933m8G vzk. Vis Ml0x20 DIN 933m8G, galv. 


900 03 87 1305 Mutter MIO DIN 934 m5S vzk. 
900 03 93 1122 Federring B10 DIN 127 vzk. 
900 03 93 1042 Federring B4 DIN 127 vzk. 

880 36 0080 Bride 

880 36 0162 Platte 


Ecrou MIO DIN 934m5S, galv. 1 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv. 1 

Rondelle Grower B4 DIN 127, galv. 8 

B ride 1 

Plaque 2 


9 0 0 03 82 233 8 Zyl.Schraube M6x20 DIN 84-4S vzk. 1 Vis cylindriqüe Mßx20 DIN 84-4S 

! galv. 

•- ” . - 

I 

900 03 87 1232 Mutter M6 DIN 934m5S, vzk. j Ecrou M6 DIN 934m5S, galv. 

■ . .> i 

900 03 93 1 082 Federring B6 DIN 127 ; Rondelle Grower B6 DIN 127 

i 

900 03 80 2424 Schraube M8x25 DIN 933 m8G, vzk. ! Vis M8x25 DIN 933m8G, galv. 

900 03 87 1252 Mutter M8 DIN 934m5S, vzk. ; Ecrou M8 DIN934m5S, galv. 


GRD-Katalog-Textselte F. 9.313 - 505 1/5247 - 7-1968 - 5000 - 19200/1 














































Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 181 
zu Bildseite 33 


Nr. 

Nr. 


STEYR A680g 3t 4x4 

Bremsanlage 

Installation de freinave 

Texte 181 pour 
Illustration 38 


fi 8 . 

ALN NSA 

Art. Nr. da* Fabrikanten 
No d'art du labrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

- 


900 03 93 1102 

Federring B8 DIN 127, vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127, galv. 

1 

131 


380 9 136 0166 

Klemmleiste 

Languette de serrage 

12 

- 


900 03 82 2151 

Zyl. Schraube M4x25 DIN 84-4S vzk. 

Vis cylindrique M4x25 DIN 84-4S 
galv. 

8 

- 


900 03 93 0231 

Scheibe 4,3 DIN 125 St. vzk. 

Rondelle 4,3 DIN 125 galv. 

8 

- 


900 03 87 1216 

Mutter M4 DIN 934m5S vzk. 

Ecrou M4 DIN 934 m5S, galv. 

8 

13S 


900 03 49 9805 

Bride 1x6 DIN 72571 St vzk. 

Bride 1x6 DIN 72571 galv. 

4 

- 


900 03 82 2135 

Zyl. Schraube M4xl5 DIN 84-4S vzk. 

Vis cylindrique M4xl5 DIN 84-4S 
galv. 

4 

- 


900 03 87 1216 

Mutter M4 DIN 934m5S, vzk. 

Ecrou M4 DIN 934m5S, galv. 

4 

- 


900 03 93 0231 

Scheibe 4,3 DIN 125 St vzk. 

Rondelle 4,3 DIN 125, galv. 

4 

134 


680 36 0317 

Bride 

Bride 

2 

- 


900 03 82 2145 

Zyl.Schraube M4x20 DIN 84-4S vzk. 

Vis cylindrique M4x20 DIN 84-4S 
galv. 

2 

- 


900 03 87 1216 

Mutter M4 DIN 934m5S vzk. 

Ecrou M4 DIN 934m5S galv. 

2 

- 


900 03 93 0231 

Scheibe 4,3 DIN 125 St vzk. 

Röndelle 4,3 DIN 125 St galv. 

2 

ig 


680 35 0170 

Rohrleitung 

Conduite 

1 

136 


680 28 0081 

Rohrleitung 

Conduite 

1 

I 


680k 29 0009 

Rohrleitung 

Conduite 

1 

1 


680 28 0056 

Rohrleitung 

Conduite 

1 



680 35 0115 

Rohrleitung 

Conduite 

1 

140 


6 80 2 8 0 056 

Rohrleitung 

Conduite 

1 

141 


586 35 0070 

Schlauch 

Tuyau flexible 

1 

142 


900 03 80 0529 

Schraube Ml0x40 DIN 931 vzk. 

Vis Ml0x40 DIN 931 galv. 

3 

143 


680g 36 0021 

Schild "Anhängerbremse direkt" 

Plaquette "frein remorque direct" 

1 




(zu Pos. 43) 

(pour fig. 43) 


144 


680g 36 0022 

Schild "Anhängerbremse indirekt" 

Plaquette "frein remorque indirect" 





(zu Pos.43) 

(pour fig. 43) 

1 

145 


900 03 90 4538 

Halbrundkerbnagel 3x8 DIN 1476 

Clou a enchoches tfite demironde 

1 

L46 


900 03 09 8014 

Dichtring A14xl8 DIN 7603 

Joint Al4xl8 DIN 7603 

4 

147 


900 03 49 9577 

Kabelspannband 110 KN 483 

Bande de serrage pour cSble 

2 

148 


900 03 55 9313 

Verschraubung FS 6 DIN 2353 

Raccord FS 6 DIN 2353 

1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 183 
zu Bildseite 38 

Texte 183 pour 
Illustration 38 

Nr. 

Nr. 


STEYR A : S80g 3t 

4x4 

Bremsanlage 

Installation de freinage 

Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. das Fsbrlkantan 
No d'art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

l4f 


680g 36 0075 

Platte 


Plaque 


1 

15C 


680g 36 0103 

Zv/ischenstück 

Pifece intermödiaire 


1 

151 


680g 36 0096 

Bre msrohrleitung 

Conduite de frein 


1 

155 


680g 36 0098 

Bremsrohrleitung 

Conduite de frein 


1 

153 


680g 36 0082 

Konsole 


Coreole 


1 

- 


900 03 80 2424 

Schraube M8x25 DIN 933, 8, 8 vzk. 

Vis M8x25 DIN 933, 8,8 galv. 

2 

- 


900 03 88 8610 

Mutter M8 DIN 982 vzk. 

Ecrou M8 DIN 982 galv. 

2 

154 


680g 36 0095 

Druckbegrenzungsventil 

Valve de limitation de pression 

1 

15{ 


680g 36 0086 

Feder 


Ressort 


1 

- 


900 03 93 0271 

Scheibe A10.5 DIN 125 St, vzk. 

Rondelle A10J5 DIN 125 St, galv. 

2 

- 


900 03 92 0211 

Splint 


Goupille fendue 


1 

15( 


900 03 80 2321 

Schraube M8xlx35 DIN 961 8, 8 vzk. 

Vis M8xlx35 DIN 961 8,8 galv. 

1 

151 


900 03 87 1259 

Mutter M8xl DIN 934 vzk. 

Ecrou M8xl DIN 934 galv. 

1 

158 


680g 36 0090 

Federauflage 

Support pour ressort 


1 

- 


900 03 87 1222 

Mutter M5 DIN 934 , 6 vzk. 

Ecrou M5 DIN 934, 6 galv. 

1 

- 


900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 

1 

155 


990 00 36 0313 

Druckring 


Rondelle d'appui 


15 

16 ( 


490 00 52 0086 

Dichtring 


Joint en cuivre 


15 

16 1 


900 03 80 0529 

Schraube Ml0x40 DIN 931 8,8 

Vis ML 0x40 DIN 931 8 

.8 

2 

162 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934, 8 

Ecrou MIO DIN 934, 

8 

2 

163 


900 03 93 1122 

Eederring B10 UN 127 

Rondelle Grower B10 DIN 127 

2 

164 


680g 36 0110 

Prüfanschluß 

' 

_ 

Raccord pour röglage 


1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. 

Nr. 

STEYR A680gl 3 t 4x4 

Bremsanlage 

Installation de freinage 


Textseite 183b 
zu Bildseite 38 a 
Texte i83ipour 
Illustration 38a 


ALN NSA 

Art Nr. dm Fabrikanten 
No d'art. du labrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 


Bremsfußhebelgestänge (siehe Bild 49) Tringlerie de frein au pied (voyez 1 

i 11. 49) 

Druckluftbremsgerät (siehe Bild 39) Appareil servo-frein (voyez ill.39) 1 


680 36 0410 Verbindungsschlauch 

900 03 59 9430 Schlauchbride 20 KN 163 

900 03 59 9437 Schlauchbinder KN 163 

780 36 0 035 AnsaugstUck 


Tuyau de connexion 
Collier 20 KN 163 
Collier de serrage 
Pifece d'aspiration 


180a 36 0111 Hohlschraube (Westinghouse 0 01 016 Vis creuse (Westinghouse 0 01 016 


9 00 03 09 8026 Dichtring A22x27 DIN 7 6 03 Cu 


9014) 

Joint en cuivre A22x27 DIN 7603Cu 10 


900 03 55 9647 Winkelverschraubung BM22xl,5 DIN Raccord BM22xl,5 DIN 74301 
743 01 


680 36 0145 Rohrleitung 

480a 36 0 061 Bremsschlauch 


Rohranschluß (Pos.lla-lld) 


Conduite 
Tuyau flexible 
Raccord (fig. lla-lld) 


900 03 55 9 520 Überwurfmutter AM22xl,5 DIN 74297 Ecrou raccord AM22xl,5 DIN 74297 29 


900 03 55 9562 Schneidring L15 DIN 3861 
90 0 03 55 9538 Druckring C15 DIN 74297 

900 03 55 9539 Dichtring Dl2 DIN 74297 ZN 

680g 36 0072 Rohrleitung 


Bague de sertissage L15 DIN 3861 29 

Bague de pression CI 5 DIN 7429 7 29 

Joint D12 DIN 74297 ZN 29 

Conduite 1 


680g 36 0006 x Komb. Druckregler (Westinghouse- Rdgulateur combinÄ (Westinghouse- 1 

Bern A 293 01) (siehe Bild 40) Bern A 293 01 (voyez i 11.40) 

680g 36 0076 Rohrleitung (ab Fzg. Nr. 1111) Conduite (äpartir du vdh. 1111) 1 

900 03 55 9751 Übergangsstück A15 DIN 74299 Rdducteur A15 DIN 74299 9 

880 36 0169 Kreuzstück Grau 32 0339 09 Raccord en T Grau 32 0339 09 1 


900 03 55 9547 Flache Sechskantmutter M22xl, 5 
DIN 74305 

900 03 55 9516 Überwurfmutter AL6 DIN 3870 
900 03 5 5 9561 Schneidring L6 DIN 3861 
680g 36 0069 Luftbehälter (246 0x850 lg. 37 1) 

680g 36 0032 x Kondensablaßventil 

I 

680 36 0012 Halter z. Luftbehälter 

x = v. GRD beigestellt 


Conduite (äpartir du vdh. 1111) 1 

Rdducteur Al5 DIN 74299 9 

Raccord en T Grau 32 0339 09 1 

Ecrou plat M22xl,5 DIN 74305 16 

Ecrou raccord AL6 DIN 3870 54 

Bague de sertissage L6 DIN 3861 54 

R&ervoir d'air(246 0x8501g. 371) 1 

Soupape de purge 1 

Attache du rdservoir 2 

jx = livrß par GRD 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite I83d 
zu Blldseite38a 


Nr. 

Nr. 



STEYR A680gl 3t 

4x4 

Bremsanlage 

Installation de freinage 

Textel83dpour 
Illustration 38a 


ALN NSA 

Art. Nr. dei Fabrikanten 
No d'irt. du (abrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

25 


900 03 80 2527 

Schraube M10x30 DIN 933m8G,vzk. 

Vis Ml0x30 DIN 933m8G,galv. 

2 

26 


9 00 03 87 13 05 

Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou MIO DIN 934m6S, galv. 

10 

27 


900 03 93 1122 

Federring B10 DIN 127, vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127,galv. 

4 

28 


680g 55 0017 

Scheibe 


Rondelle 


3 

29 


900 03 9 0 3149 

Bolzen m. kleinem Kopf 

10hllx50x42 DIN 1434 vzk. 

Axe avec petit dpaulement 

10h 11x50x42 DIN 1434 galv. 

1 

30 


90 0 03 93 0271 

Scheibe 10,5 DIN 125 Fl.St. vzk. 

Rondelle 10,5 DIN 125 


2 

31 


900 03 92 0211 

Splint 3x15 DIN 94 Fl.St.vzk. 

Goupille fendue 3x15 DIN 94 

2 

32 


680 36 0017 

Spannband 


Bande de serrage 


2 

33 


900 03 96 2038 

Verschlußschraube AM22xl,5 DIN 

7604 vzk. bis Fzg.Nr. 1637 

Bouchon de fermeture AM22xl,5 

DIN 7604 galv. 

1 

33 


900 14 36 0252 

Prüfanschluß ab Fzg.Nr. 1638 

Raccord de rdglage 



34 


680g 36 0009 

Rohrleitung 


Conduite 


1 

35 


680g 36 0012 

Rohrleitung 


Conduite 


1 

36 


680g 36 0011 x 

Drucksicherungsventil (siehe Bild 41) 

Soupape de maintien de pression 
(voyez ill.41) 

1 

37 


900 03 80 2419 

Schraube M8x20 DIN 933m8G, vzk. 

Vis M8x20 DIN 933m8G, galv. 

1 

38 


900 03 93 1102 

Federring B8 EI N 127, vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127,galv. 

1 

39 


880 36 0168 

Winkelschraubung 

Raccord coudd 


2 

40 


680g 36 0402 

Rohrleitung 


Conduite 


1 

41 


680g 36 0403 

Rohrleitung 


Conduite 


1 

42 


680g 36 0010 x 

Anhängerbremsventil Grau 329 005 00 
(GL 803) (siehe Bild 42) 

Soupape de commande de frein de 
remorque (GL803-) (voyez ili.42) 

1 

43 


680g 36 0407 

Rohrleitung 


Conduite 


1 

44 


680g 36 0073 

Konsole 


Console 


1 

45 


900 03 55 9578 

T-Stück BM22xl, 5 DIN 74302 

Pifece T BM 22x1,5 DIN 74302 

2 

46 


900 03 5 5 9697 

T-Verschraubung C15 DIN 74302 

Raccord T C15 DIN 74302 

1 

47 


680g 36 0092 

Rohrleitung 


Conduite 


1 



X 

* v.GRD beigestellt 

x = livrd par GRD 
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Katalog Catalogue 


STEYR A680gl 3t 4x4 


Al Kl K1QA Art. Nr. dM Fabrikanten 

No tflrt du (gbricant 


Baugruppe Gr. d’ensemble 


Bremsanlage 
Installation de freinage 


Gegenstand , 


Textseite 18 3f 
zu Bildseite 38a 
Texte I83fpöur 
Illustration 38a 


680g 36 Q014 Rohrleitung v Conduite 


680g 36 0015 x Leitungsfilter (siehe Bild 44) 

680g 36 0016 Rohrleitung l , ; 


Filtre pour Cpnduite (voyez 111.44) 


Conduite 


680g 36 0017 x Kupplungsköpf rot (Speiseleitung) t Accouplement rouge pour conduite 

(siehe Bild 47) d'alimentation (voyez ill.47) 

900 03 55 9385 Doppelsttltzeri CM22xl,5 DIN 74299 Raccord double CM22xl, 5DIN74299 ! 


rpit Mutter M?2xl,5 DIN 74305 


680g 36 0093 Rohrleitung 

680g 36 0028 Rohrleitung 

680g 36 0Q25 x Absperrhahn (siehe Bild 45) 


avec ecrou M22xl,5 DIN 74305 


Conduite 


Conduite 


Robinet d 'arr§t 


900 03 80 0458 Schraube M8x70 DIN 931m8G,vzk. Vis M8x70 DIN 931m8G, galv. 


900 03 87 1252 Mutter M8 DIN 934m6S, vzk. 
900 03*.93 1102 Federring.B8 DIN 127, vzk. 

't" ■ u. 

680g 36 0029 Rohrleitung, 


Ecrou M8 DIN 934m6S,-galv. ; 

Rondelle Grower B8 DIN 127,galv. 2 


Conduite 



680g 36 0 026 x Kupplungskopf gelb (Steuerleitung) Accouplement jaune pour conduite 

(siehe Bild 46) de comqiande (voyez ill.46) 



680g 3 6 0 035 Vorratsdruckleitung I 

680g 36 0040 Verbraucherleitung I 


480a 3 6 0 083 Schlauch 


Conduite de pression I 


Conduite d'alimentation I 


Tuyau flexible r 


900 03 55 9050 Gerade Verschraubung EL 6 DIN 2353 Raccord droit EL>6 DIN 2353 


680 36 0152 Vorratsdruckleitung II 

680 36 0307 Verbraucherleitung II 

680 • 36 0153 Vor rattsdruckleitung III 

680 36 0308 Verbraucherleitung III 


Conduite de pression II 


Conduite d'alimentation II 


Conduite de pression III 


Conduite d'alimentation III 


900 03 55 9569 T-Ver 5 chraubung QL<? DIN 2353 Raccord en T QL 6 DIN 2353 



680g 36 0043 Rohrleitung 


Conduite 


680g 36 0044 Warn-Druckzeiger BOSCH 0 4 84 2 02 Avertissaur de pression BOSCH ] 

004 0 4 84 202 004 ’ ' 

900 03 55 9621 Doppelstutzen M12xl,5 DIN 74298 Raccord double Ml2xl,5 DIN 74298 5 


x = v. GRD lieigestpllt 


x. = ÜYrd par GRD 
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Katalog Catalogua 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 18 3h 
zu Bildseite 38a 
Texte l831pour 
Illustration 38a 

Nr. 

Nr. 

STEYR A680gl 3t 4x4 

Bremsanlage 

Installation de freinage 


Flj. 

ALN NSA 

Art. Nr. dM Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant : 

Gegenstand _ . - 

Objat 

Anz 

Nb 

73 

i 

680 35 0158 

Rohrleitung z.Döppeldruckmesser 

t : . 

i, 

Conduite 

1 

74 


900 03 09 801|* 

' Dichtring A12xl6 DIN 7603 Cu " 

Joint en cuivre, A12xl6 DIN 7603Cu 

y ,. 

6 

75 


680g 36 0065 

Keilauflage für Warn-Druckzeiger 

Cale pour a.vertisseur de pression 

1 

76 


900 03 82 2359 

t 

Zylinderschraube M6xßO DIN 84rti5D 
vzk. ... 1 

Vis cylindrique M6x30 DIN 84m5D 
galv. 

2 

77 


900 03 87 1232 

Mutter, M6 DIN 934m5S', vzk, 

: ‘ r; 

Ecrou M6 DIN 934m5S, galv. 

2 

78 


900 03 93 1082 

Federririg 06 DIN 127 

Rondelle Grower B6 DIN 127 

2 

79 


188a 57.0009 

**’■*. - • ; .,'5* 

Lasche ... 

Attache 

2 

80 


680g 36 0Q34 - 

Bremsdruckleitung I .-. 

Conduite de pressipn de frein I 

1 

81 


680 36 0157 

' *, 

Bremsdruckleitung II 

Conduite de [Zession de frein II 

1 

82 


680 30» .0158 

^ . - S 

Bferusdruckleitung III 

Conduite de pression de frein III 

1 

83 


680g 3<| 0066 ' 

Tjä nd em- Hauptbremszy lind er 11 /2" x5 
Hub Schäfer Nr* H 389 34 00 ' _ 

OMaftre-cylindre tändefh 11/2" x50 
Hub Schäfer Nr. H 389 34 00 

1 

84 


4 

900 03 80^. 0516 

Schraube Ml0x30 DIN 931m8G,vzk. 

Vis M10x30 ÜIN 93lm8G, galv. 

3 

85 


900 03 9311122 

V f*' 

Federring B10 DIN 127, vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127,galv. 

3 

86 


880 3$.. 0005 

Ringstutzen (Teves 3x3521-09001) 

Raccord banjo (Teves 3.3521-09001) 

1 

87 


880 36 000'6 

j* .Ringstutzen (Teves 3.3521 -06001) 

> j ' ’ 

Raccord banjo (Teves 3.3521-06001) 

1 

88 


88Q ’ 36 0004 

Hohlschraube (Teves 3,350-1700.1) 

Vis creuse (Teves.3i350-1700.1) 

*■ ' 

1 

89 


190 35 0147 

Hohlschraube (Teves 3.3520-1600.1) 

Vis creuse (TeveS‘3.3520-1600.1) 

1 

90 


780 ! 36 0357 

'. ‘ t iv ; 

Hydr. Bremslichtschal ter 

Commutateur ä pression d 'huile 
pourfeii5top * 

«1 ‘ 

1 

91 


* 'i t '* . 

680g; 36 0045,. 

Bfdm^rohrleitung 

Conduite^äe ftein 

1 

92 


270 36 6pU 

■ • *•: ■ 

Verteilerstüek (Teves 33513-01002) 

v , ■' ? r 

.. J« ^ 

Piäce distributrice (Teves 33513- 
01002) 

2 

93 


-t- -f f 

900'03 93 0271 

'' *' -P-l ' . 

' Scheibe 10, 5 DIN i.25 St. vzk. 

Rondelle 10,5 DIN 125 galv. 

1 

94 

- • ’ V 

9 00 03 80 2523 

Schraube. ML0x25 DIN 933m8G,vzk. 

i “ 

Vis M10x25 DIN 9ü}3m8G, galv. 

1 

95 

r t, 

„90(1 03.87 1305 

Mutter MIO DIN 934m5S, vzk.' . 

JEbrou MIO DIN 934 m5S, galv. 

1 

96 


900 03 93 11J$2 

Federring B10DIN 127, vzk. / 

Rondelle Grower B10 DIN 127,galv. 

1 

97 


680g : 36.0060' 

i Bremsrohrleitung vorne links / 

Conduite de frein avant gauche 

1 

98 


680g ■ 36.0062, 

■■ ?•- ;" 

Bremsrohrleitung vorne r$ebW 

Conduite de frein avant droite 

1 

99 


900 03 55.9532 

Überwurfschraube ESMl,2xl DIN74233 

Ecrou raccord ESMl2xl DIN 74233 

20 
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INSTALLATION DE FREINAGE A 680gl 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. 

Nr. 

STEYR A680gl 3t 4x4 

Bremsanlage 

Installation de freinaee 


Textseite I83j 
zu Bildseite 38a 
Texte i83fpour 
Illustration 38a 


ALN NSA A ^ N ;.rdu F 'ÄnT Gegenstand 


680g 28 0002 Rohrleitung 

480a 36 0083 Schlauch 

880 36 0042 Bremsschlauch 


Objet 


Conduite 
Tuyau flexible 
Conduite de frein 


9 0 0 03 55 9 810 Bremsschlauchhalter 14 DIN 74225 3ride de conduite 14 DIN 74225 
680g 36 0108 Bremsrohrleitung Conduite de frein 

780 36 0076 Winkel Equerre 

9 00 03 80 2 523 Schraube M10x25 DIN 933m8G,vzk. Vis M10x25 DIN 933m8G, galv. 
- - Mutter selbstsichernd MIO DIN 982-znEcrou freinö MIO DIN 982-zn 


900 03 93 0271 Scheibe 10,5 DIN 125 vzk. 


Rondelle 10, 5 DIN 125, galv. 


680g 36 0058 BremsschlauchTeves 3.5103-05503 Ihy au flexible de frein Teves 

3.5103-05503 


900 03 80 2506 Schraube M10xl6 DIN 933m8G,vzk. Vis Ml0x20 DIN 933m8G, galv. 


900 03 93 1122 Federring B10 DIN 127, vzk. 
680g 36 0101 Bremsrohrleitung links 

680g 36 0106 Bremsrohrleitung rechts 


Rondelle Grower B10 DIN 127,galv. 1 
Conduite de frein gauche 1 

Conduite de frein droite 1 


680 28 0050 Schaltventil (West.463 006 0010) Soupape de commande (West. 

463 006 0010) 


680 28 0725 Repa.Satz für Schaltventil 

680g 35 0006 Rohrleitung 

680g 35 0217 Rohrleitung 

380 9136 0218 Schlauch 


Jeu de pifeces de rdp. pr soupape de 1 
com mande 

Conduite 1 

Conduite 1 

Tuyau flexible 2 


900 03 55 9621 Doppelstutzen M12xl,5 DIN 74298 Raccord double M12xl, 5 DIN 

! HA O fl O 


680 35 0101 Betätigungszylinder (siehe Bild 48) fcylindre de commande (voyez ill. 

’48) 


680g 44 0002 Verteilerstück 

680g 44 0003 Bremsrohrleitung j 

| 

680g 44 0005 Bremsrohrleitung 

900 03 16 9124 Gummischlauch 15/21 KN 3162 

380 9 136 0181 Bride 

900 03 82 2324 Zyl. -Schraube M6xl5 DIN 84-4S vzk.i 


Pifece distributrice 2 

Conduite de frein 2 

Conduite de frein 2 

Tuyau en caoutchouc 2 

Bride 5 

Vis cylindrique M6xl5 DIN 84-4Sgalv.5 


GRD-KataIog-Textsolte F. 9,313 - 505 1/6247 - 7-1968 - 5000 - 19200/1 




























































Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. 

Nr. 

STEYR A680gl 3t 4x4 

Bremsanlage 

Installation de freinage 


Textseite 1831 
zu Bildseite 383 
Texte 1831pour 
Illustration 383 


Fla. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabrtcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

- 


900 03 87 1232 

Mutter M6 DIN 934m5S, vzk. 

Ecrou M6 DIN 934m5S, galv. 

5 

- 


9 0 0 03 93 1 082 

Federring B6 DIN 127, vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127, galv. 

5 

- 


900 03 16 9124 

Gummischlauch 15/21 KN 3162 

Tuyau en cacutchouc 15/21 KN 

3162 

5 

12 

3 

680 36 0319 

Träger 

Support 

i 



900 03 82 2324 

Zyl.-Schraube M6xl5 DIN 84-4Svzk. 

Vis eylindrique M6xl5 DIN 84-4S 
galv. 

i 

- 


9 0 0 03 87 1 232 

Mutter M6 DIN 934 m5S, vzk. 

Ecrou M6 DIN 934m5S, galv. 

i 

- 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127, vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127,galv. 

i 

- 


900 03 93 0251 

Scheibe 6,4 DIN 125 vzk. 

Rondelle 6,4 DIN 125 galv. 

4 

- 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m5S, vzk. 

Ecrou ML0 DIN 934m5S, galv. 

1 

- 


900 03 93 1122 

Federring B10 DIN 127, vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127,galv. 

1 

124 


680 36 0315 

Bride 

Bride 

3 

L25 


680 36 0316 

Platte 

Plaque 

3 



900 03 82 2145 

Zyl-Schraube M4x20 DIN 84-4S vzk. 

Vis eylindrique M4x20 DIN 84-4S 
galv. 

3 

- 


900 03 93 0231 

Scheibe 4,3 DIN 125 St. vzk. 

Rondelle 4,3 DIN 125 galv. 

3 

- 


900 03 87 1216 

Mutter M4 DIN 934m5S, vzk. 

Ecrou M4 DIN 934m5S, galv. 

3 

126 


880 36 0083 

T räger 

Support 

2 

127 


188 73 0187 

Bride 

Bride 

7 

- 


900 03 82 2359 

Zyl.-Schraube M6x30 DIN 84-4S 

Vis eylindrique M6x30 DIN 84-4S 

3 

- 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127, vzk. 

Rondelle Grower B6 EIN 127,galv. 

3 

- 


900 03 87 1232 

Mutter M6 DIN 934 m5S, vzk. 

Ecrou Mß DIN 934m5S, galv. 

3 

- 


900 03 80 2515 

Schraube Ml0x20 DIN 933m8G vzk. 

Vis Ml0x20 DIN 933m8G. galv. 

1 

- 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m5S vzk. 

Ecrou MIO DIN 934m5S, galv. 

1 

- 


900 03 93 1122 

Federring B10 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv. 

1 

- 


900 03 93 1042 

Federring B4 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B4 DIN 127, galv. 

8 

129 


880 36 0080 

Bride 

Bride 

1 

130 


880 36 0162 

Platte 

Plaque 

2 



900 03 82 2338 

Zyl. -Schraube M6x20 DIN 84-4Svzk. 

Vis eylindrique M6x20 DIN 84-4Sgal 

r * 1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

Bremsanlage 

Installation de freinage 


fh. ALN NSA 


Textseite !83n 
zu Bildseite38a 
Texte i83qpour 
Illustration 38a 


Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 


Gegenstand 


900 03 87 1232 

Mutter M6 DIN 934m5S, vzk. 

Ecrou M6 DIN 934m5S, galv. 

9 0 0 03 93 1 082 

Federring B6 DIN 127 

Rondelle Grower B6 DIN 127 

380 9136 0166 

Klemmleiste 

Languette de serrage 

900 03 82 2151 

Zyl. -Schraube M4x25 DIN 84-4S vzk 

Vis cylindrique M4x25 DIN 84-4S 
galv. 

900 03 93 0231 

Scheibe 4,3 DIN 125 St. vzk. 

Rondelle 4,3 DIN 125 galv. 

900 03 8 7 1216 

Mutter M4 DIN 934m5S vzk. 

Ecrou M4 DIN 934m5S, galv. 

900 03 4 9 9805 

Bride 1x6 DIN 72571 St. vzk. 

Bride 1x6 DIN 72571 galv. 

900 03 82 2135 

Zyl. -Schraube M4xl5 DIN 84-4S vzk 

Vis cylindrique M4xl5 DIN 84-4S 
galv. 

900 03 87 1216 

Mutter M4 DIN 934 m5S, vzk. 

Ecrou M4 DIN 934m5S, galv. 

900 03 93 0231 

Scheibe 4,3 DIN 125 St vzk. 

Rondelle 4,3 DIN 125 galv. 

680 36 0317 

Bride 

Bride 

900 03 82 2145 

Zyl.-Schraube M4x20 DIN 84-4S vzk. 

Vis cylindrique M4x20 DIN84-4S 
galv. 

900 03 87 1216 

Mutter M4 DIN 934 m5S vzk. 

Ecrou M4 DIN 934m5S galv. 

900 03 93 0231 

Scheibe 4,3 DIN 125 St vzk. 

Rondelle 4,3 DIN 125 St galv. 

680 35 0170 

Rohrleitung 

Conduite 

680 28 0081 

Rohrleitung 

Conduite 

680k 29 0009 

Rohrleitung 

Conduite 

6 8 0 2 8 0056 

Rohrleitung 

Conduite 

680 35 0115 

Rohrleitung 

Conduite 

586 35 0070 

Schlauch 

Tuyau flexible 

900 03 80 0529 

Schraube M10x40 DIN 931 vzk. 

Vis Ml0x40 DIN 931 galv. 

900 03 09 8014 

Dichtring A14xl8 DIN 7603 

Joint A 14x18 DIN 7603 

900 03 49 9577 

Kabelspannband 110 KN 483 

Bande de serrage pour cSble 

900 03 55 9313 

Verschraubung FS6 DIN 2353 

Raccord FS6 DIN 2353 

680g 36 0075 

Platte 

Plaque 

680g 36 0098 

Bremsrohrleitung 

Conduite de frein 

680g 36 0082 

Konsole 

Console 

900 03 80 2424 

Schraube M8x25 DIN 933 8,8 vzk. 

Vis M8x25 DIN 933, 8,8 galv. 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. 

Nr. 

STEYR A680gl 3t 4x4 

Bremsanlage 

Installation de freinage 


Textseite 183 p 
zu Bildseite 383 
Texte l83ppour 
Illustration 383 


ALN NSA 


Art. Nr. das Fabrikanten fiftOftnstflnd 

No dar». du tabrlcant VaegenSiana 


900 03 88 8610 Mutter M8 DIN 982 vzk. 

680g 36 0095 Druckbegrenzungsventil 

680g 36 0086 Feder 

900 03 93 0271 Scheibe A10.5 DIN 125 St vzk. 

900 03 92 0211 Splint 


crou M8 DIN 982 galv. 

Valve de limitation de pression 
lessort 

Rondelle A 10,5 DIN 125 St galv. 
Goupille fendue 


900 03 8 0 3421 Schraube M8xlx35 DIN 961 8,8 vzk. h/is M8xlx35 DIN 961 8,8, galv. 


900 03 87 1259 Mutter M8xl DIN 934 vzk. 
680g 36 0090 .Federauflage 


Ecrou M8xl DIN 934 galv. 
Support pour ressort 


900 03 82 0241 , Schraube AM5x20 DIN 063,4,8 vzk. Vis AM5x20 DIN 063, 4,8 galv. 


900 03 87 1222 Mutter M5 DIN 934, 6 vzk. 
900 03 93 1062 Federring B5 DIN 127 vzk. 
990 00 36 0313 Druckring 

490 00 52 0086 Dichtring 


Ecrou M5 DIN 934, 6 galv. 
Rondelle Grower B5 DIN 127 galv 
Rondelle d'appui 
Joint en cuivre 


900 03 80 0529 Schraube M10x40 DIN 931 8,8 Vis M10x40 DIN 931 8,8 


90 0 03 87 1 3 0 5 Mutter MIO DIN 934 , 8 

4 

900 03 93 1122 Federring B10 DIN 127 
680g 36 0110 Prüfanschluß 


Ecrou MIO DIN 934, 8 
Rondelle Grower B10 DIN 127 
Raccord de rdglage 
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Nr. TS 83/72 




Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'art. du (abrlcant 

- 


680g 36 0004 

- 


Best. Nr. WEST 
462 005 040 2 

1 


462 005 040 4 

2 


895 101 011 4 

3 


810 214 058 4 

4 


897 200 180 4 

5 


897 316 940 4 

6 


462 005 650 4 

7 


018 997 00 020 

8 


810 304 0^2.4 

9 


462 005. 737 2 

15 


896 050 160 4 

16 


462 005 651 4 

17 


810 125 029 4 

18 


810 126 092 4 


Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 185 

Nr. 

zu Bildseite 39 

Bremsgerät 

Appareil de frein 

Texte i85pour 
Illustration 39 


Gegenstand 


462 005 0680) 


Appareil servo-frein (WEST Wien 1 
462 005 0680) 


Corps de cylindre compl.(fig.l-3) 

Corps de cylindre 

Rondelle BV 7005 

Goujon Ml0x25 DIN 939 

Bague d < etancheite BA 24x47xlO j 

Joint BV 7037 " 

Couvercle BV 7039 
Rondelle Schnorr 10, 5 
Ecrou MIO DIN 934 
Bielle 

Ressort ä boudin oonique F 2002 
Couvercle BV 7044 . 

Vis M. 10x46 DIN 931 
Ecrou M10x85 DIN 933 


462 005 630 2 Kolben vollste (Pos. 19-21) 

462 005 630 4 Kclben 

899 50Q 390 2 Ventilring BV 7031 A 

461 705 170 4 Druckpfanne BV 7033 

897 080 050 4 O-Ring 34, 2x3 BV 8010 

896 024 860 4 Druckfeder F1013 

810 518 027 4 Sicherungsring 40x1, 75 DIN 472 

462 005 750 4 Druckbolzen BV 7034 
462 005 711 4 Hebel BV 7404 

810 601 047 4 Bolzen 10f8x35x25 DIN 1433 
810 511 020 4 Splint 3x15 DIN 94 
810 612 007 4 Gabelkopf G12x24 DIN 71752 
895 100 650 4 Scheibe 


Piston compl. (fig. 19-21) 1 

Piston 1 

Siege de soupape BV 7031 A 1 

Calotte de pression BV 7033 1 

Joint torique 34, 2x3 BV 8010 1 

Ressort de pression F1013 1 

Circlip 40x1, 75 DIN 472 1 

Poussoir BV 7034 1 

Le vier BV 7404 1 

Axe epaule 10f8x35x25 DIN 1433 2 

Goupille fendue 3x15 DIN 94 4 

Chape Gl2x24 DIN 71752 1 

Rondelle 2 
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TS 83/72 



Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 187 

Nr. 

zu Bildseite 99 

Bremsgerät 

Appareil de frein 

Textö l87pour 
Illustration 39 


ALN NSA ^fÄlKSSr Gegenstand 


810 601 076 4 Bolzen 12f8x40x29 DIN 1433 

810 511 033 4 Splint 4x20 DIN 94 

899 500 470 2 Ventil vollst. BV 7035 

i 

897 013 900 4 Dichtring BV 7040 

811 401 118 4 Dichtring A32x36 DIN 7603 

898 250 030 4 Ventilkappe BV 7041 
896 012 630 4 Druckfeder F 1014 

462 005 015 2 Gehäuse vollst. BV 7201 (Pos.38-41) 

i 

! 462 005 014 4 Gehäuse B V '7104 

899 329 391 4 Siebblech BV 7023 

I • ' • ■ ■ 

462 005 712 4 Hebel BV 7008 

462 005 714 4 Hebel BV 7102 

810 602 057 4 Bolzen 12f8xl00 DIN 1434 

810 503 005 4 Kegelkerbstift 4x20 DIN 1471 

8 96 0 25 930 4 Druckfeder F1018 

462 005 300 4 Schraube BV 7022 

810 126 081 4 SK-Schraube M10x25 DIN 933 

899 360 040 4 Sieb DR 611 (nicht gez.) 

810 901 006 4 Verschlußschraube (nicht gez.) 


ObJet ™ 


Axeepaule 12f8x40x29 DIN 1433 1 

Goupille fendue 4x20 DIN 94 2 

Soupape compl. BV 7035 1 

Bague siege BV 7040 B 

■ I 

Joint A32x36 DIN 7603 | 1 

Clapet de retenue BV 7041 I 1 

Ressort de.pression F 1014 1 

Carter compl. BV 7201 (Pos.38-41) 1 

Carter BV 7104 1 

i 

Tole tamis BV 70 23 j 1 

Le vier BV 7008 1 

Le vier BV 7102 1 

Axe 12f8xl00 DIN 1434 | 1 

Cheville ä encoche conique j 1 

4x20 DIN 1471 

Ressort de pression F1018 1 

Vis BV 7022 | 1 

' 

Vis M10x25 DIN 933 1 

Tamis DR 611 1 

Bouchon de fermeture (pas sur 111) 3 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Druckregler 

Regulateur de pression 


Textseite 189 
zu Bildseite 40 
Texte 189 pour 
Illustration 40 


Fla. 

ALN NSA 

Art. Nr. da« Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

- 


680g 36 0006 

Best. Nr. WEST 

Komb. Druckregler kompl. 

WEST Bern A293 01 

Regulateur de pression combine 
compl. WEST Bern A293 01 

1 

1 


A293 - la 

Gehäuse 

Carter 

1 1 

2 


A293 - 2 

Federgehäuse 

Carter de ressort 

1 

3 


A293 - 13b 

Kolben 

Piston 

1 

4 


A293 - 15 

Düse 

Tuyere 

1 

5 


A293 11-4 

Ventilsitz 

Siege de soupape 

1 

6 


A293 - 20 

Ventilteller kompl. 

Tete de soupape compl. 

1 

7 


A293 - 9 

Führungstuck 

Piece guide 

1 

8 


A293 11 - 11 

Federteller 

Cuvette de ressort 

1 

9 


A293 11 - 55 

Federteller 

Cuvette de ressort 

1 

10 


A293 - 10 

Mutter M8x0, 8d VSM 12707 

Ecrou M8x0. 8d VSM 12707 

i 

1 

11 


A293 11 - 21 

Ablaßmutter 

Bouchon de vidange 

1 

12 


A293 11-22 

Federteller 

Cuvette de ressort 

1 

13 


A293 11 - 49 

Büchse 

Douille 

1 

13 

a 

A293 11 - 21a 

Ablaßventil kompl. 

Soupape de decharge compl. 

1 

14 


A293 - 19 

Distanzring 

Douille entretoise 

1 

15 


A293 - 8 

Ring 

Anneau 

1 

10 


A293 - 7 

Membrane 

Membrane 

1 

17 


A293 - 45a 

Schalldämpfer kompl. 

Silencieux compl. 

1 

18 


A293a - 31 

Registerplatte 

Plaque registre 

1 

‘1 

a 

A293 - 53 

Registerplatte kompl. 

Plaque registre compl. 

1 

IS 


A293a - 36 

Hebel 

Levier 

1 

20 


A293 - 35 

Schieber 

Coulisse 

1 

2 1 


A245 - 15 

Doppelnippel 

Raccord double 

1 

25 


158 VS Hannover 

Flügelmutter mit Kette kompl. 

Ecrou a oreilles avec chaine compl 

1 

2c 


A293 - 42 

Ventilhülse 

Douille de soupape 

1 

27 


A293 - 33 

Büchse 

Douille 

1 

2 1 


- 

Pfropfen 

Bouchon 

1 

2( 


A293 - 17 

Manschettenteller 

Plateau de couDelle 

1 


GRD-Katalog-Textselta F. 9.313 - 505 1/6247 - 7-1968 - 5000 - 19200/1 










BUd 40 
Illustration 40 


DRUCKREGLER 
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STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 


AI M MCA Art. Nr - dea Fabrikanten 
MLIN No d'art. du fabrlcant 


Baugruppe Gr. d'ensemble 


Druckregler 
Regulateur de Pression 


Gegenstand 


VSM 12754 UnterlagscheibeJl8, 4x15 


A293 - 37 


SeegersicherungJ 137x1, 5 


Bolzen 


Stahlkugel 11/32" 


N1014, 75x27, 25 Druckfeder 
x50 

N1012, 5x22, 5x30 Druckfeder 

N101 B1, 75x17, 5 Druckfeder 
xlO 

N101B0, 7x8x16 Druckfeder 
N101 0, 9x6,1x25 Druckfeder 
VSM 12202 Stiftschraube M8x30/12/20 


A225 - 27 


Spannschr.M8x35 VSM 12364 


A293 11 - 23 Ventilstange 


VSM 12722 


Unterlagscheibe blk. 8,4x18 


i VSM 12754 Unterlagscheibe 18,4x15 


VSM 12707 SK-Mutter M8x0, 8d 


VSM 12699 SK-Mutter M8x0, 5d 


VSM 12707 SK-Mutter M4x0, 8d 


Kerpin S 2 0 3x10 
Schmuziger Spannstift S4x40 


U 143081 


i DE 125 


Manschette Gaco 


Manschette Gaco 


A293a - 34 Dichtung Gaco P 75 


Ä245 - 18 Dichtung 

A293 - 43 Ventilgummi 

O-Ring V5 - 376 Simrit 
O-Ring Gaco OR 104 


A293 - 32a Dichtung Gaco P 75 


Textseite 191 
zu Bildseite 40 
Texte l91pour 
Illustration 40 


A293 - 24 


Dichtscheibe 


Rondelle 18,4x15 


Circlip 137x1, 5 


Bille en acier 11/32" 


Ressort de pression 


Ressort de pression 
Ressort de pression 


Ressort de pression 
Ressort de pression 


Goujon M8x30/12/20 


Vis de serrage 
Tige de soupape 


Rondelle blanc 8,4x18 


Rondelle 18,4x15 


Ecrou M8x0, 8d 


Ecrou M8x0, 5d 


Ecrou M4x0, 8d 


Ficheron S 2 0 3x10 


Cheville de serrage S4x40 
Goupelle Gaco 


Coupelle Gaco 


Joint Gaco P 75 


Soupape caoutchouc 


Joint torique V5 - 376 Simrit 


Joint torique Gaco OR 104 


Joint Gaco P 75 


Rondelle d'etanchement 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 . 
STEYR A 680g 3t 4x4 

Druckregler 

Regulateur de pression 


Textseite 198 
zu Bildseite 40 
Texte i93pour 
Illustration 40 


AI Kl MCA Art Nr. dea Fabrikanten 
MLIN NOM No du fabricant 


Gegenstand 


SZ 1046 01 - 06 Schild 
A293 11 - 33 Firmenschild 


Kerbnagel N 4 01,4x5 DIN 1476 


Plaquette 

Plaquette de marque 
Clou a encoche 
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DRUCKSICHERUNGSVENTIL 
SOUPAPE DE SURETE DE PRESSION 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680 g 3t 4x4 

Drucksicherungsventil 

Soupape de sürete de pression 


Textseite 195 
zu Bildseite <41 
Texte l95pour 
Illustration 41 


Gegenstand 


680g 36 0011 Drucksicherungsventil kompl. WEST Soupape de maintien de pression 


Bern A 317 09 

Best. Nr. WEST 

A317 09.01 - 1 Gehäuse 

A317 09.01 - 3 Gehäusedeckel 


A317 09 -4 


Büchse 


A317 09 - 02 Kolben 


A293 - 11 


Federteller 


N1014, 75x26, 75 Druckfeder 
x48, 5 

VSM 12233 Gewindestift m.Innen-SK M10x25 

VSM 12699 Mutter MIO 

VSM 12182 Zyl.Schr.m. Innen-SK M6xl8 

Schnorr-Sicherung V 6, 4x10x0, 8 

PRP 902 - 29 O-Ring 


West Bern A 317 09 

Corps 

Couvercle 

Douille 

Piston 

Cuvette de ressort 
Ressort de pression 


Cheville filete av. 6 pans int. 
M10x25 


Vis cylindrique av. 6 pans int. 
M6xl8 

Rondelle de sürete Schnorr 
0 6, 4x10x0, 8 


Joint torique 


SZ 617 92 


Firmenschild selbstklebend 0, 3 dick Etiquette de firme adhesif 0, 3 epais 1 


SZ 1046 - 3, 8 Schild mit Druckangabe 

A362 05 - 2 Führungsbüchse 4 Kt. 16x20 

A362 05 - 4 Druckring kompl. 0 21x7 

Kugel 0 1/2” 

N101 B0, 5x8, 3x Druckfeder 
12 


Plaquette avec indication de pres- 1 

sion 

Douille de guidage 4 Kt. 16x20 1 

Anneau de pression compl. 1 

Bille 0 1/2" 1 

Ressort de pression 1 
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ANHÄ NGERBREMS VENTIL 

SOUPAPE DE FREINAGE POUR REMORQUE 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 

Anhängerbremsventil 

Soupape de freinage pour remorque 


AI Ki MCA Art. Nr. dM Fabrikanten 
MLIN INOM No du f Ä brlcant 


Art Nr. dea Fabrikanten fiflnflnstand 

No da«, du fabricant laegensiana 

680g 36 0010 Anhängerbremsventil kompl. 


Best. Nr. GRAU 

53 0026 09 

15 0033 09 

54 0086 09 
03 4321 09 
51 0235 09 

55 0009 09 
51 0178 09 
51 0169 09 
14 0186 09 
11 0190 09 
21 0076 09 
21 0186 09 
14 0092 09 

56 0027 09 
14 0094 09 
25 0131 09 
51 0002 09 
55 0008 09 
24 0020 09 
11 0189 09 
11 0191 09 
24 0067 09 
24 0069 09 
16 0322 09 
58 0063 09 
11 0188 09 
55 0013 09 


Mutter M8 DIN 934 
Sicherungsblech (532-027) 
Scheibe 8,4 DIN 125 
Handbremshebel (803-012 U) 
Schraube (532-115) 
Hochspannring (VH 6) 

Schraube M10x55 DIN 933 
Schraube M 10x35 DIN 933 
Führungstopf (803-026) 
Gehäuseoberteil (803A-105) 
Druckfeder (99-129) 

Druckfeder(803-021) 
Stützblech (803A - 010) 
Seeger-V-Ring A24xl, 2 V 
Scheibe (803A - 025) 
Topfmanschette (90-0211) 
Schraube M6xl5 DIN 6912 
Federring 6 DIN 7980 
O-Ring (90-017) 

Deckel (803-004) 

Kolben (803-106D) 

O-Ring (90-0151) 
Rundschnurring (90-0153) 
Zugstange 

Kerbstift 5x24 DIN 1475 
Gehäuseunterteil (803A - 103) 
Hochspannring (VH 10) 


Textseite 197 
zu Bildseite^ 
Texte l97pour 
Illustration 42 


Soupape de freinage pour remorque | 1 
compl. 


Ecrou M8 DIN 934 ] 2 

i 

Töle d ' arret 1 

Rondelle 8, 4 DIN 125 2 

Levier de frein a main (803-012 U); 1 

' 

Vis (532-115) j 3 

I 

Rondelle de haute pression (VH6) 3 

Vis M10x55 DIN 933 2 

Vis M10x35 DIN 933 2 

Piece de guidage 1 

Corps superieur ] 1 

Ressort de pression (99-129) 1 

Ressort de pression (803-021) 

Disque d' appui (803A - 010) 1 

Circlip V A24xl, 2 V 1 

Rondelle (803A - 025) 1 1 

Coupelle (90-0211) 1 

Vis M 6x15 DIN 6912 4 

Rondelle Grower 6 DIN 7980 4 

Joint torique (90-017) 1 

Couvercle (803-004) 1 

I 

Piston (803-106D) 1 

Joint torique (90-0151) 1 

Coupelle secondaire (90-0153) 1 

Tige de traction 1 

Cheville ä encoche 5x24 DIN 1475 1 

Corps inferieur (803A-103) 1 

Rondelle de haute pression (VH10) 1 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 


Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 

Anhängerbremsventil 

Soupape de freinage pour remorque 


Textseite 199 
zu Bildseite 42 
Texte 199pour 
Illustration 42 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Umstellhahn 

Robinet renversement 


Textseite 201 
zu Bildseite 43 
Texte 201 pour 
Illustration 43 


AI Kl MCA Art. Nr. des Fabrikanten 
SAL.W i'iön No ,j' art du fabricant 


Gegenstand 


680 g 36 0020 Umstellhahn kampl. WEST Bern A325 03 Robinet commutateur compl. 

WEST Bern A 325 03 


Best. Nr, WEST 
A325-02-1 
A325 02-2 
A325 02-3 
A325 02-4 
A270 02-17 

A325 02-5 
A325 03-5 
VSM 12707 
A270 - 7 


Gehäuse 
Riegelwelle 
Führungsmutter 
Verschluß zapfen 
Hahngriff 

Schwerspannstift S 4x20 
Gewindebolzen M8x50 
Gewindebolzen M8x63 
Mutter M8x0, 8 D 
Dichtungsring 


PRP 902 - 10 O-Ring 

A270 - 9 Schild "direkt" deutsch 

A270 - 10 Schild "direkt" französisch 

I 

A270 - 12 Schild "indirekt" deutsch 

A270 - 13 Schild "indirekt" französisch 

A 325 03 - 33 Firmenschild 

* Kerbnagel N 4 0 1,4x5 DIN 1476 

900 03 90 4530 Halbrundkerbnagel 3x6 DIN 1476 


A325 03 -6 


Distanzbüchse 


Corps 

Arbre verrou 
Ecrou de guidage 
Bouchon de fermeture 
Poignee du robinet 
Cheville de serrage S 4x20 
Goujon M8x50 
Goujon M8x63 
Ecrou M8x0, 8d 
Bague joint 
Joint torique 

Plaquette "direct" allemand 

Plaquette "direct" francais 

Plaquette "indirect” allemand 

Plaquette "indirekt" francia 

Plaque de marque 

Clou a encoche N 0 1, 4 x 5 DIN 
1476 

Clavette 

Douille entretoise 
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LEITUNGSFILTER 

FILTRE 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680 gl 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 

Leitungsfilter 

Filtre 


Textseite 203 
zu Bildseite 44 
Texte 203pour 
Illustration 44 


AI II Kl CA Art. Nr. des Fabrtksnten 
AU.IN IN Ort | No a du (abrlcant 


Gegenstand 


680g 36 0015 Leitungsfilter kompl. WEST Bern A276 Filtre pour conduite WEST Bern A276 2 


Best.-Nr. WEST 

A276 03 - 1 Gehäuse 

A276 04 01 - 2 Verschluß-Schraube 

A276 04 01 - 3 Filter, Nylon 

Firmenschild 


Corps 

Bouchon de fermeture 
Filtre en nylon 
Plaquette de marque 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680g 3t 4x4 
STEYR A 680gl 3t 4x4 

Absperrhahn 

Robinet d' arret 


Textseite 205 
zu Bildseite 45 
Texte 205pour 
Illustration 45 
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KUPPLUNGSKOPF (gelb) 

TETE D'ACCOUPLEMENT (jaune) 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Kupplungskopf (gelb) 

Tete d' accouplement (jaune) 


Textseite 207 
zu Bildseite 46 
Texte 207pour 
Illustration 46 


AI Kl MCA Art- Nr - des Fabrikanten 
MUM nOM I No dtrt . dü (abrlcant 


Gegenstand 


680g 360026 Kupplungskopf (gelb) kompl. WEST 

Bern A260 


Best,-Nr, WEST 
A260 - 1 

A260 - 6 


Gehäuse kompl. 
Ventil 


N101 1, 4x17, 9 Druckfeder 
x28 


A260 - 3 
A260 - 2 


Dichtungsring 

Dichtungsringhalter 


A260 00.02 - 7 Deckel kompl. 

Spiralstift 

VSM 12 725 U-Scheibe 

VSM 12 752 Federscheibe gewellt 

- Kerbnagel N 4 0 1, 4x4 

A260 00 02-33 Firmenschild SZ 617 03 


Tete d' accouplement (jaune) comp^.l 
WEST Bern A260 ! 


Corps compl. 
Soupape 

Ressort de pression 

Anne au joint 
Porte-joint 
Couvercle compl. 
Cheville en spirale 
Rondelle-U 
Rondelle-ressort 
Clou a entaille 
Plaquette de marque 
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KUPPLUNGSKOPF (rot) 

TETE D'ACCOUPLEMENT (rouge) 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Kupplungskopf (rot) 

Tete d' accouplement (rouge) 


Textseite 209 
zu Bildseite47 
Texte 209 pour 
Illustration 47 


Al Kl hJQA Art. Nr. de« Fabrikanten 
INOrt | No du fabricant 


Gegenstand 


680g 36 0017 Kupplungskopf (rot) WEST Bern A260 04 Tete d" accouplement (rouge) WES1 

Bern A 2 60 04 


Best,-Nr, WEST 

A260 04.02 - 1 Gehäuse 

A260 04 - 2 Führungsbüchse 

Gaco O-Ring OR 121 P90 

N1011, 4x13, 4 Druckfeder 

x33 

A260 04 01 - 10 Ventil kompl. 

A260 04 - 7 Dichtungsring 

A260 04 - 8 Dichtungsringhalter 

A260 00.02 - 7 Deckel kompl. 

Spiralstift 0 5x32 

VSM 12725 U-Scheibe 0 5, 3x12/1 

VSM 12752 Federscheibe gewellt 0 5, 3x11/0, 5 

A260 04.02 - 33 Firmenschild SZ 617 03 
- Kerhnagel N4 0 1, 4x4 


Corps 

Douille de guidage 
Joint torique OR 121 P90 
Ressort de pression 

Soupape compl. 

Anneau joint 
Porte-joint 
Couvercle compl. 

Cheville en spirale 0 5x32 
Rondelle - U 0 5, 3x12/1 
Rondelle ressort 0 5, 3x11/0, 5 
Plaquette de marque SZ 617 03 
Clou a entaille N4 0 1,4x4 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 211 


Nr. TS 83/72 

Nr. 

zu Bildseite 48 


STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Betätigungszylinder 

Cylindre de commande 

Texte 211 pour 
Illustration 48 


na. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du (abrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb. 

- 


680 35 0101 

Betätigungszylinder (Pos. 1-10) 
(Westinghouse 421 415 0110) 

Cylindre de commande (fig. 1-10) 
(Westinghouse 421 415 0110) 

1 

- 


680 35 0720 

Repa. Satz (Pos, 3. u. 8) 

Jeu de pieces pour rep. (fig. 3 et 8) 

- 



Best.Nr. WEST 




1 


421 415 6502 

Zylinderdeckel 

Couvercle de cylindre 

1 

2 


897 0 70 7804 

Rundschnurring 

Coupelle secondaire 

1 

3 


897 158 2604 

Nutring 

Coupelle 

1 

4 


421 415 6212 

Kolben 

Piston 

1 

5 


896 923 5304 

Feder 

Ressort 

1 

6 


421 412 0102 

Zylinder 

Cylindre 

1 

7 


BZ 318A/170 

Schelle 

Collier 

1 

8 


897 751 3704 

Faltenbalg 

Soufflet 

1 

9 


BZ 381 A/85 

Schelle 

Collier 

1 

10 


- 

Mutter BM10 DIN 439 

Ecrou BM 10 DIN 439 

1 

11 


895 801 0804 

Gabelkopf 

Chape 

1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Bremsgestänge 

Timonerie de freinage 


Textseite 213 
zu Bildseite49 
Texte 213 pour 
Illustration 49 


na- 


1 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 


ALN NSA 


Art Nr. des Fabrikanten 
No d’art. du fibrtaint 

680g 36 0004 

580 36 0092 

680 3 6 0 365 

900 03 80 0568 
900 03 93 1122 
680 36 0113 

900 03 80 2523 
900 03 93 0271 
900 03 87 1305 
900 03 93 1122 
680 36 0170 


Gegenstand 

Druckluftbremsgerät (Westinghouse 
462 005 0 680) ohne Anhängerbrems¬ 
ventil 

Schutzkappe 

Bandage (Teves 3,331.-0700.1) 
Schraube MIOxlOO DIN 931m8G, vzk. 
Federring B10 DIN 127 vzk, 
Abstiitzwinkel 

Schraube M10x25 DIN 933m8G, vzk. 
Scheibe 10, 5 DIN 125 vzk. 

Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. 
Federring B10 DIN 127 vzk. 
Druckstange mit Haltemuffe 


Objet 

Appareil servo-frein (Westinghouse 
462 005 0680) sans soupape de 
freinage pour remorque 

Soufflet 

Collier (Teves 3,331.-0700.1) 

Vis MIOxlOO DIN 931m8G, galv. 
Rondelle Grower B10 DIN 127 galv. 
Support coude 

Vis galv. M10x25 DIN 933m8G 

Rondelle, galv. 10, 5 UN 125 galv. 

Ecrou MIO DIN 934m6S, galv. 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv. 

Tige de pression avec manchon 
d'arret 


Anz 

Nb 


1 


1 

1 

3 

3 

1 

2 

6 

2 

2 

1 


12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 


900 03 96 4448 
900 03 87 1319 
680 36 0178 

680 36 0141 

680 36 0181 

900 03 93 0322 
900 03 92 0337 
680m 36 0004 
900 03 96 4448 
900 03 87 1319 
900 03 90 3204 


Gabelkopf Gl2x24 DIN 71752, vzk. 
Mutter M12 DIN 934m6S, vzk. 

ES-Bolzen (12x24 ESN 01) 

Umlenkhebel 

Büchse 

Scheibe 21 DIN 125 vzk. 

Splint 4x30 DIN 94, vzk. 
Zugstange 

Gabelkopf Gl2x24 DIN 71752 vzk. 
Mutter Ml2 DIN 934m6S, vzk. 
Bolzen 12f8x35x29 DIN 1434 vzk. 


Chape G12x24 DIN 71752, galv. 
Ecrou M12 DIN 934m6S, galv. 

Axe de chape ES(12x24 ESN 01) 

Levier de renvoi 

Douille 

Rondelle 21 DIN 125, galv. 
Goupille fendue 4x30 DIN 94,galv. 
Tige de traction 
Chape G12x24 DIN 71752, galv. 
Ecro u M12 DIN 934m 6S, galv. 

Axe de chape 12f8x35x29 DIN 


1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 


! 1434 


23 

24 

25 

26 
27 


680 36 0001 

680 36 0002 

680g 36 0067 

170 23 0009 

900 03 87 1252 


Bremsfußhebel 

tegerhtllse 

Pedalplatte 

Klemmbolzen 

Mutter M8 DIN 934m6S, vzk. 


Pedale de frein 1 

Douille de logement 1 

Plaque de pedale 1 

Vis de serrage 1 

Ecrou M8 DIN 934m 6S, galv. 1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Bremsgestänge 

Timonerie de freinage 


ALN NSA Gegenstand 

900 03 93 1102 Federring B8 DIN 127 vzk. 

68 0 3 6 0003 Scheibe 4, 5 DIN 1542 

900 03 90 3202 Bolzen 12f8x40x31 DIN 1434 vzk. 

900 03 93 0282 Scheibe 1 3 DIN 125 vzk. 

680 3 6 0 005 Lasche 

900 03 92 0317 Splint 4x20 DIN 94 vzk. 

680 23 0008 Rückholfeder 

680 35 0014 Handbremshebellager 

i 

! 900 03 80 2523 Schraube M10x25 DIN 933m8G, vzk. 


900 03 93 1122 

i 

I 

680 35 0001 
68 0 3 5 0004 
900 03 96 3112 
680 35 0009 

680 35 0005 

680 35 0010 

900 03 93 5009 
900 03 93 6618 
680 35 0008 

680 35 0012 

680 35 0011 

900 03 87 1526 
900 03 93 5421 
680g 35 0007 

900 03 93 6621 
900 03 96 4436 
900 03 87 1305 
680 35 0112 


Federring BIO DIN 127 vzk. 

Handbremshebel 

Lagerbüchse 

Druckschmierkopf AM8xl DIN 71412 

Sperrklinke 

Auslösestange 

Bolzen 

Scheibe 10 DIN 1440 vzk. 

Sicherungscheibe 9 DIN 6799 

Zugfeder 

Lagerschraube 

Distanzhülse 

Mutter M12xl, 5 DIN 936m6S, vzk. 
Zahnscheibe A12, 5 DIN 6797 

i 

Stahlschlauchkabel vollst. 
Sicherungsscheibe 12 DIN 6799 
Gabelkopf G10x20 DIN 71752 vzk. 
Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. 
Ausgleichshebel 


Textseite 215 
zu Bildseite 49 
Texte 215 pour 
Illustration 49 


Objet _ X 

Rondelle Growe B8 DIN 127 galv. 1 

Rondelle 4, 5 DIN 1542 1 

Axe de chape 12f8x40x31 DIN 1 

1434 galv. 

Rondelle 12 DIN 125 galv. 2 

Attache 1 

Goupille fendue 4x20 DIN 94 galv. 2 

Ressort de rappel 1 

Palier du levier de frein a main 1 

Rondelle Grower Ml 0x25 DIN 933 2 

m8G galv. 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv. 2 
Levier de frein a main 1 

Douille de logement 1 

Graisseur AM8xl DIN 71412 1 

CÜquet 1 

Tige de declic 1 

Axe epaule 1 

Rondelle 10 DIN 1440 galv. 1 


Rondelle d'arret 9 DIN 6799 


Ressort de tractiDn 1 

Boulon de logement 1 

Douille entretoise 1 

Ecrou M12xl, 5 DIN 936m6S, galv. 1 
Ecrou eventail A12, 5 DIN 6797 1 

Cable en acier avec gaine 1 


Rondelle d'arret 12DIN 6799 


Chape G10x20 DIN 71752 galv. 1 
Ecrou MIO DIN 934m 6S, galv. 1 

Levier de compensation 1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 217 
zu Bildseite 49 

Texte 217 pour 
Illustration 49 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 

Bremsgestänge 

Timonerie de freinage 


Fl 8 . 

ALN NSA 

Art. Nr. de« Fabrikanten 
No d'art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

An, 

Nb 

55 


900 03 90 3175 

Bolzen 10f8x35x27 DIN 434 vzk. 

Axe de chape 10f8x35x27 DIN434 

1 

56 


900 03 93 0271 

Scheibe 10, 5 DIN 125 vzk. 

Rondelle 10, 5 DIN 125 galv. 

3 

57 


900 03 92 0217 

Splint 3x18 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 3x18 DIN 94 galv 

3 

58 


680 35 0096 

Rückzugfeder 

Ressort de rappel 

1 

59 


680 35 0040 3 

Lagerbock mit Büchse 

Palier avec douille 

1 

60 


480a 36 0067 

Büchse 

Douille 

2 

61 


900 03 96 3114 

Druckschmierkipf BM8xl DIN 71412 

Graisseur BM8xl DIN 71412 

1 

62 


900 03 80 0516 

Schraube M10x30 DIN 931m8G vzk. 

Vis M10x30 DIN 931 m8G galv. 

3 

63 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou MIO DIN 934m6S, galv. 

3 

64 


900 03 93 1122 

Federring B10 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127galv. 

3 

65 


680 3 5 00 8 6 3 

Zwischenwelle 

Arbre intermediaire 

1 

66 


680m 35 0017 

Klemmhebel 

Levier a serrage 

1 

67 


900 03 80 0521 

Schraube M10x35 DIN931m8G vzk. 

Vis M10x35 DIN 931m8G galv. 

1 

68 


900 03 93 1122 

Federring B10 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv. 

1 

69 



Zwischenhebel z. Verteilergetriebe- 
schattung (siehe Bild 33, Pos. 13) 

Levier intermediaire pour commanc 
de la boite de transfert (ill.33, 
fig. 13) 

e- 

70 


58 6T 27 0003 

Schaltstange von d. Zwischenwelle z. 
Welle (A680g) 

Tige de conexion (A 680g) 

i 

70 


680 35 0 0 52 

Schaltstange von d. Zwischen welle z. 
Welle (A680gl) 

Tige de connexion (A 680 gl) 

i 

71 


900 03 96 4436 

Gabelkopf Gl0x20 DIN 71752, vzk. 

Chape Gl0x20 DIN 71752, galv. 

i 

72 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m6S,vzk 

Ecrou MIO DIN 934m6S, galv. 

i 

73 


900 03 90 3192 

Bolzen 10f8x28x24 DIN 1434 vzk. 

Axe de chape 10fBx28 x24 DIN 
1434 

i 

74 


900 03 93 0271 

Scheibe 10) 5 DIN 125 vzk. 

Rondelle 10, 5 DIN 125 galb. 

i 

75 


900 03 92 0217 

Splint 3x18 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 3x18 DIN 94 galv. 

- 

76 


680 35 0123 x 

Zwischenwelle vollst. 

Arbre intermediaire compl. 

i 

77 


680 35 0121 x 

Lagerbock vollst. 

Palier compl. 

i 

78 


900 03 93 0376 x 

Sicherungsring 18x1, 2 DIN 471 

Circlip 18x1, 2 DIN 471 

i 

79 


- X 

Zwischenhebel z. Nebenabtrieb 
(sieteBild 33, Pos. 71) 

Levier int. pour prise de mouve- 
ment (ill.33, fig. 71) 

i 

80 


- X 

Zwischenhebel z. Verteilergetriebe¬ 
schaltung (siehe Bild33, Pos. 77) 

Levier int. pour commande de la 
boite de transfert (ill.33, fig, 77) 

i 

81 


68 0 36 0364 x 

X 

6 

Bandage (Teves 3.3331.0200.1) 

nur bei Seilwinde 

nichg bei Seilwinde 

Collier (Teves 3.331.0200.1) 

seulement quand treuil 

pas quand treuil 

i 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 219 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

zu Bildseite 50 

MiiäüBM 

Handbremsgestänge 

Timonerle de frein ä main 

Texte 219P° ur 
Illustration 50 


Art. Nr. d«i Fabrikanten 
No d’art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

- 

Zugstange (siehe Bild 49, Pos. 70) 

Tige de traction (voyez ill.49,fig.7l 

) - 

900 03 96 4444 

Gabelkopf Gl0x40 DIN 71752 vzk. 

Chape Gl0x40 DIN 71752, galv. 

3 

900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou MIO DIN 934 m6S, galv. 

3 

780 35 0054 

ES-Bolzen (Hardy 10x40 ESN 01) 

Axe de chape ES (Hardy 10x40 ESN01 

2 

680 35 0105 

Welle (A680g) 

Arbre 

1 

680g 35 0020 

Welle (A680gl) 

Arbre 

1 

586 35 0035 

Büchse 

Douille 

1 

780 35 0021 

Lagerbock mit Pos. 8 (A680g) 

Palier avec pos. 8 (A680g) 

1 

586 3 5 0 035 

Büchse 

D ouille 

1 

900 03 80 2523 

Schraube Ml0x25 DIN 933m8G,vzk. 

Vis Ml0x25 CiN 933m8G,galv. 

2 

900 03 93 1122 

Federring B10 DIN 127, vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127, galv. 

2 

680 34 0171 

Stahlschlauchkabel vollste 

CSble acier avec gaine compl. 

2 

380 9 34 0339 

Schelle 

C ollier 

2 

170 23 0012 

Feder 

Ressort 

2 

680g 35 0013 

Distanzrohr 

Douille entretoise 

1 

680g 35 0015 

Kugelzapfen 

Rotule 

1 

680g 35 0004 

Schaltstange 

Tige de commande 

1 

900 03 96 3316 

Kugelzapfen A13 DIN 71803 vzk. 

Rotule A13 DIN 71803 galv. 

1 

900 03 93 1102 

Federring B8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 

1 

900 03 87 0221 

Mutter AM8 DIN 439m6S, vzk. 

Ecrou M8 DIN 439m6S, galv. 

1 

900 03 96 3623 

Kugelpfanne B13 DIN 71805 vzk. 

Cage pour rotule B13DIN71805galv, 

2 

900 03 93 6514 

Sicherungsbügel S13 DIN 71805 vzk. 

Etrier d'arrfit S13 DIN 7l805galv. 

2 

900 03 87 1252 

Mutter M8 DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou M8 DIN 934 m6S, galv. 

2 

- 

Anhängerbremsventil (siehe Bild 42) 

Soupape de freinage de la remorque 
(voyez ill.42) 

1 

590 00 35 0024 

Lagerbock mit Pos. 27 (A680gl) 

Support avec pos.27 (A680gl) 

2 

780 35 0097 

Büchse 

Douille 

2 

900 03 80 2424 

Schraube M8x25 DIN 933-8, 8 (A680gl 

) Vis M8x25 DIN 933-8, 8 (A680gl) 

4 

900 03 88 8610 

Mutter M8 DIN 982 (A680gl) 

Ecrou M8 DIN 982 (A680gl) 

4 


590 00 35 0023 
900 03 96 3115 


Distanzblech (A680gl) 
Schmiernippel CMSxl DIN 71412 


Laminage (A680gl) 

Graisseur CM8xl DIN 71412 


1 

2 

















Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 221 
zu Bildseite 51 

r«"gü';—1 

Nr. 

TS 83/72 


Nr. 


STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Hauptbremszylinder 

Maitre-cylindre 

Texte22l pour 
Illustration 51 

Fis. 

ALN NSA 

Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

- 


680g 

360066 

Tandem-Hauptbremszylinder 38, 1 0 * 
36/24 mm.Hub, kompl.ohne Anschluß 
teile (Schäfer H389 34.00) 

Maitre-cylindre tandem 38,1 0 x 
36/24 mm course, compl.sans 
raccord (Schäfer H389 34.00) 

1 



680g 

36 0707 

Repa. Satz (Pos. 3, 5, 8,12,14 u.19) 

Jeu de pieces pr.rep. (fig.3, 5,8, 
12,14 u.19) 

1 

1 



- 

Hauptzylindergehäuse kompl. mit 
Deckel (Schäfer 389 34) 

Corps du maitre-cyl. compl. avec 
couvercle (Schäfer 389 34) 

1 

2 


586 

36 0 792 

Gehäusedeckel (Schäfer H3809a) 

Couvercle (Schäfer H3809a) 

1 

3 


586 

36 0768 

Deckeldichtung (Schäfer H0090) 

Joint pour couvercle(SchäferH0090) 

1 

4 


900 03 80 2331 

Schraube M6x20 DIN 933-5D 

Vis M6x20 DIN 933-5D 

8 

5 


586 

36 0769 

Dichtring 6x10x1 (Schäfer A 0752) 

Joint 6x10x1 (Schäfer A 0752) 

8 

6 


680g 

36 0 704 x 

Anschlußkopf (Schäfer A 0899) 

Bouchon reducteur (Schäfer A 0899) 

1 

7 


586 

36 0770 

Dichtring 42x48x1, 5 (Schäfer A 0038) 

Joint 42x48x1, 5 (Schäfer A 0038) 

1 

8 


586 

36 0771 

Boden ventil (Schäfer H 2570) 

Soupape de fond (Schäfer H 2570) 

2 

9 


586 

36 0772 

Ventilfeder (Sschäfer H..2514) 

Ressort de soupape (Schäfer H 2514( 

2 

10 


586 

36 0773 

Federteller (Schäfer H 3821) 

Cuvette de ressort (Schäfer H 3821) 

1 

11 


586 

36 0774 

Druckfeder (Schäfer H 3816) 

Ressort, de pression (Schäfer H 3816) 

1 

12 


586 

36 0775 

Nutring (Schäfer H 3831) 

Coupelle (Schäfer H 3831) 

5 

13 


680g 

36 0701 

Kolben kompl.(sek)(Schäfer H 38407) 

Piston compl. (sec)(Schäfer H38407) 

1 

14 


586 

36 0706 

Sicherungsring (Schäfer H 38803) 

Circjip (Schäfer H 38803) 

1 

15 


586 

36 0777 

Federteller (Schäfer H 3822) 

Cuvette de ressort (Schäfer H38222) 

1 

16 


586 

36 0778 

Druckfeder (Schäfer H 3818) 

Ressort de pression (Schäfer H3818) 

1 

17 


586 

36 0779 

Kolben kompl. (prim)(Schäfer H38401) 

Piston compl, (prim)(Schäfer H 
,38401) 

1 

18 


586 

36 0788 

Anschlagscheibe (Schäfer H0041) 

Rondelle butee (Schäfer H0041Y) 

1 

19 


586 

36 0797 ' 

Sicherungsring (Schäfer H0040) 

Circlip(Schäfer H 0040) 

1 

20 


680g 

36 0705 

Anschlußkopf (Schäfer A 0122) 

Bouchon de reduction (Schäfer 

A 0122) 

1 



586 

36 0783 

Dichtring 35x41x1, 5 (Schäfer A0039) 

Jbint 35x41x1,5 (Schäfer A0039) 

1 

22 


680g 

36 0702 

Behälterverschraubung (Schäfer H0016) 

Bouchon de fermeture (Schäfer 
H0016) 

1 



586 

36 0781 

Entlüfterventil kompl. (Schäfer R0015) 

Soupape d'aeration (Schäfer 

R0Q15) 

2 

24 


586 

36 0782 

Staubkappe kompl(Schäfer R0001) 

Capuchon (Schäfer R0001) 

2 




X 

Einzeln nicht lieferbar 

seul pas livrable 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 223 


Nr. TS 83/72 

Nr. 

zu Bildseite 52 


STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Vorderradbremse 

Frein sur roues avant 

Texte 223pour 
Illustration 52 


m 


680 

44 0017 

Vorderradbremse links, vollst. 

Frein de roue avant gauche compl. 

1 

- 


680 

44 0016 

Vorderradbremse rechts vollst. 

Frein de roue avant droite compl. 

1 

1 


580 

44 0007 

Bremsabdeckblech links 

Plateau support de frein gauche 

1 

2 


580 

44 0008 

Bremsabdeckblech rechts 

Plateau support de frein droite 

1 

3 


680 

44 0013 

Ölfangtopf 

Pot collecteur d^huile 

2 

4 


900 03 

80 3626 

Schraube Ml2x1, 5x25 DIN 961m8Gvzk. 

Vis M12xl, 5x25 DIN 961m8G,galv. 

16 

5 


900 03 93 1142 

Federring B12 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B12 DIN 127 galv. 

16 

6 


680G 

34 0003 

Verschlußtopfen 

Tampon d'obturation 

4 

7 


780 

44 0035 

Radbremszylinder links vollst. 1 3/4" 
(Lockheed 103914) 

Cylindre de roue gauche compl, 

1 3/4" (Lockheed 103914) 

2 

8 


780 

44 0036 

Radbremszylinder rechts vollst. 1 3/4" 
(Lockheed 103914) 

Cylindre de roue droite compl. 

1 3/4" (Lockheed 103914) 

2 

9 


480a 

44 0020 

Schraube 

Vis 

16 

10 


900 03 

931122 

Federring B10 DIN.127 vzk. . i 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv. 

16 

11 


4808 Vs 

44 0016 

XV 

Zwischenstück '* /, 

Piece intermediaire 

4 

12 


680 g 

34 0002 

Ringdichtung (Teves 3-3502-oio01) 

Joint (Teves 3-3502-01001) 

8 

13 


880 

36 0Ö05. 

Rohrkopf (Teves 3-3521-09001) 

Racccrd banjo (Teves 3 3521-09001 

4 

14 


680g 

44 0001 

Hdhlschraube 

Vis creuse 

4 

15 


900 03 09 8014 

Dichtring A14xl8 DIN 7603 Cu 

Joint en cuivre A14xl8 DIN 7603 

4 

16 


680g 

44 0002 

Verteilerstück 

Piece distributrice 

2 

17 


900 03 80 2511 

Sechskantschraube M 10x18 DIN 933 
m8G vzk. 

Vis M10xl8 DIN 933m8G, galv. 

2 

18 


900 03 93 5471 

Zahnscheibe A10, 5 DIN 6797 vzk. 

Rondelle eventail A10, 5 DIN 6797 
galv. 

2 

20 


680g 

44 0003 

Bremsrohrleitung z. vord. Zylinder 

Conduite de frein au cylindre avant 

2 

21 


680g 

44 0005 

Bremsrohrleitung z. hint. Zylinder 

Conduite de frein au cylindre arr. 

2 

22 


_680 

44 0025 

Bremsbacke mit Bremsbelag 

Machoire de frein avec garniture 

4 

23 


680 

44 0024 

Bremsbelag 

Garniture de frein 

4 

24 


900 03 

91 3520 

Bremsbelag Niet B8xl5 DIN 7338 Ms 

Rivet pour garniture B8xl5 DIN 
7888 Ms 

56 

25 


586 

44 0036 

Stift 

Cheville 

4 

26 


780 

34 0043 

Schraubenfeder 

Ressort a boudin 

4 

27 


780 

34 0044 

Federteller 

Cuvette de ressort 

4 

28 


586 

44 0038 

RUckzugfeder 

Ressort de rappel 

4 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Vorderradbremszylinder 

Cylindre de roue avant 



Textseite 225 
zu Bildseite 53 
Texte 225 pour 
Illustration 53 


3486-220 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'arl. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

- 


780 

44 0035 

Vorderradbremszylinder links, 1 3/4" 
Lockheed Nr. 103915 

Cylindre de roue avant gauche 

1 3/4 Lockheed No. 103915 

S. 

Cylindre de roue avant droite 
(fig 1-14)(L-Nr. 103914 

2 



780 

44 0036 

Vorderradbremszylinder rechts 1 3/4 

Pos. 1-15) L-Nr. 103914 

2 

- 


480A 

44 0754 

Repa,Satz (Pos. 4,7,9) 

Jeu de pieces pr. rep. (Pos.4, 7, 9) 

- 

1 



- 

Qehäuse L-Nr. 22365 . 

Corps L-No, 22365 

- 

2 


480 

44,0745 

Kolben L-Nr. 22372 

Ressort de piston L-No. 22372 

4 

3 


480a 

44 0746' 

Füllstück’ztirManschette L-Nr. 34483 

Cuvette de coupelle L-Nr. 34483 

8 

4 


480a 

44 0747 

Manschette, L-Nr. 38777 

Coupelle L-Nr. 38777 

8 

5 


480a 

44 0753 

Kolben, L-Nr. 85716 

Piston No. 85716 

4 

6 


480a 

44 0 748 

Gegenkolben L-Nr. 85717 

Piston oppose L-No. 85717 

4 

7 


480a 

44 0749 

Äußere Manschette L-Nr. 83918 

Coupelle ext. L-No. 83918 

4 

8 


480a 

44 0750 

Einstellklappe L-Nr. 97808 

Manchon de reglage L-Nr. 97808 

4 

9 


480a 

44 0744 

Öichtring L-Nr, 30650 

Joint L-No. 30650 

4 

10 


480a 

44 0741 

• 

Einstellschraube L-Nr. 22331 

Vis de reglage L-Nr, 22331 

4 

11 


480a 

44 0 742 

Untere Feder, L-Nr. 96965 

Ressort inferieur L-No. 96965 

4 

12 ! 

480a 

44 0751 

Obere Feder* L-Nr. 33183 

Ressort superieur L-No. 33183 

4 

13 


480a 

44 0752 

Schraube zur Feder, L-NrK18202 

Vis pour ressort, L-No. K 18202 

8 

15 


580 

36 0736 

Staubklappe 

Capuchon 

4 

Töl 

780 

44 0 702 

Entlüftungsventil, L-No, 3486-220 

Soupape de purge d'air L-No. 

4 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 227 

Iffe; 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

zu Bildseite54 


STEYR A 680gl 3t 4x4 

Hinterradbremse 

Texte 227pour 


STEYR A 680g 3t 4x4 

Frein sur roues AR 

Illustration 54 


Flu- 

ALN NSA 

Art Nr. dea Fabrikanten 
No d arf, du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

An z 
Nb 

- 

| 

i 

680 

34 0151 

Hinterrad bremse links vollste 

Frein de roue arr. gauche compl. 

. 

“ | 

680 

34 0150 

Hinterradbremse rechts vollst. 

Frein de roue arr, droite com.pl. 

1 

ii 

i 

680 

34 0081 

Bremsankerplatte 

Plateau support de frein 

1 

2; 

680 

34.0078 

Bremsankerplatte 

Plateau support de frein 

1 

i 

3 j 

900 03 

80. 3734 

Schraube Ml4xl, 5x35 DIN 961 vzk. 

■ 

Vis M14xl, 5x35 DIN 961 galv. 

16 

*! 

680 

34 0092 

, 

Sicherungsblech 

Tole d'arret 

16 

5 


680G 

34 0003 

Verschlüßstopfen. 

Tampon d'obturation 

2 

6 


680 

34 0103 

Gummitülle 

Passe-fil en cautehouc 

2 

7 

i 

- 


Hinterrädbremszylinder (siehe Bild 55) 

Cylindre de roue arriere (voyez 
ill. 55) 

2 

8 

900 03 80 0529 

Schraube M10x40 DIN 931m8G, vzk. 

Vis M10x40 DIN 931m8G, galv. 

4 

9 

900 03 93 1122 

Federring B10 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv. 

4 

10 

480a • 

34 0057 

Zwischenstück 

Piece intermediäre 

2 

11 

680g 

34 0002 

Dichtring (Teves 3.3502.0100,1) 

Joint (Teves 3.3502.0100.1) 

4 

12 

880 

36 0006 

Rohrstück (Teves 3.3521.0600.1) 

Raccord banjon (Teves 3,3521.0060 
1) 

2 

13 

; 680g 

34 0001 

Hohlschraube 

Vis creuse 

2 

14 

. 900 03 09 8014 

Dichtring Al4x18 DIN 7603 Cu 

Joint eh cuivre Al4xl8 DIN7603Ci 

2 

15 


480a 

34 0062 

Bremsnachstellung vollst. (Perrot 

Sach Nr. 12 603 000) 

• 

Reglage de frein compl, (Perrot 
Sach-No. 12 60 3 0 0 0) 

2 

16 


480a 

34 0711 

Nachstellmutter (Perrot BG551el33) 

Ecrou de reglage (Perrot BG 551e 
133) 

2 

17 


480a 

34 0715 

Schraube (Rechtsgew. Perrot B730el55) 

Vis (Perrot B730el55) 

2 

18 


- 


Scheibe (Perrot B 729el86) 

Rondelle (Perrot B 729el86) 

2 

19 

! 900 03 

| 

93 3105 

Seegerring 22x1, 2 DIN 471 

Circlip 22x1, 2 DIN 471 

2 

20 

480a 

34 0716 

Schraube (Linksgew.Perrot B730el56) 

Vis (Perrot B730el56) 

2 

21 

i 680 

34 0130 

Keilstop-Schraube 

Vis de cale d'arret 

2 

22 

! 180a 

! 

34 0028 

Scheibe 

Rondelle 

2 

23 

| 

680 

34 0182 

Bremsbacke vollst.m. Bremsbeläge 98° 
(mit Pos. 24, 27) i 

Machoire de frein compl, avec 
garniture (avec fig. 24, 27) 

2 

24 

i 

680 

34 0180 

Bremsbelag 98° 

Garniture de frein 98° 

2 

25 

| 680 

i 

1 

34 0181 

Bremsbacke vollst, mit Bremsbelag 

130° (mit Pos. 26, 27) 

Machoire de frein compl.avec 
garniture 130° (avec fig. 26, 27) 

i 

2 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Hinterradbremse 

Frein sur roues AR 


Textseite 229 
zu Bildseite 54 
Texte 229 pour 
Illustration 54 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 231 
zu Bildseite 55 
Texte 231 pour 
Illustration 55 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Hinterradbremszylinder 

Cylindre de roue arriere 


Fi a . 

ALN NSA 

Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

- 


680 

34 0165 

Hinterradbremszylinder 2" kompl. 
(Pos-1-4, 6-8)Westinghouse Nr. A 020 
060 000 0 

Cylindre de roue andere 1” compl, 
(fig. 1-4, 6-8)Westinghouse No. 

A 020 060 000 0 

2 

- 


680 

34 0711 

Repa.Satz (Pos.2, 3, u.6) 

Jeu de piece pr. rep. (fig. 2, 3et6) 


1 



- 

Gehäuse W-Nr. 020 060 100 4 

Corps de cylindre W-No. 020 060 
100 4 

2 

2 


680 

34 0708 

Druckfeder W-Nr. 020 060 500 4 

Ressort de pression W-Nr. 020 060 
500 4 

2 

3 


680 

34 0707 

Manschette 25, 4 0 W-Nr. 020 0 60 3004 

Coupelle 25, 4 0 W-No. 020 060 . 
3004 

4 

4 


680 

34 0706 

Kolben 25,4 0 W-Nr. 020 060 200 4 

Piston 25, 4 0 W-No. 020 060 2004 

4 

5 


680 

34 0166 

Druckbolzen 

Poussoir 

4 

6 


680 

34 0705 

Schutzkappe W-Nr. 020 010 500 4 

Capuchon W-No. 020 010 500 4 

. 

4 

7 


680 

34 0710 

Entlüftungsventil vollst. W-Nr. 020 

060 800 4 

Soupape de purge compl. 

W-Nr. 020 060 800 4 

2 

8 


380c 

23 0705 

Staubkappe W-Nr. 899 012 000 4 

Capuchon W-Nr. 899 012 000 4 

2 

9 


680 

34 0709 

Federteller25, 4 0 W-Nr. 020 060 400 4 

Cuvette de ressort 25,4 0 W-No. 
060 40 0 4 



t 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 235 
zu Bildseite 36 
Texte235 pour 
Illustration 36 


Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Lenkung 

Direction 



ALN NSA 

Art Nr. dM Fabrikanten 
No d'art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

- 


680 

47 0137 

Lenkung vollst. ZF-Nr. 7368 955 136 
(P06.1-5,19e28r50-60, 69) 

Direction compl. ZF-No. 7368 955 
136(fig.l-5,19-28, 50-6»; 69) 

1 

1 


780 

47 0713 

Lenkstockgehäuse ZF-Nr. 7368 801394 
F.L. 168 

Boitier de direction ZF-No. 7368 
801 394 F.L. 168 

1 

2 


780 

47 0714 

Lagerbüchse ZF-Nr. 7368 623 102 

Douille de logement ZF-No. 7368 
623 102 

2 

3 

| ■■■ ' ' 

900 03 07 8449 

Wellendichtring BAD 45x62x10 DIN 
6504 ZF-Nr. 0634 302 661 

Bague d'etancheite BAD 45x62x 

10 DIN 6504 ZF-No. 0634 302 661 

1 

4 


780 

47 0715 

Wellendichtring BAFGSL 30x55x10 

DIN 6504 ZF-Nr. 0634 302 437 

Bague d'etancheite BAFGSL30x55x 
10 DIN 6503 ZF-No. 0634 302 437 

1 

5 


780 

47 0716 

ölstopfen ZF-Nr. 7368 240 153 

Vis bouchon ZF-No. 7368 240 153 

1 

6 


680 

47 0068 

Lenksäulenrohr 

Colonne de direction 

1 

7 


900 03 80 2321 

Schraube M6xl5 DIN 933m8G. vzk. 

Vis M6xl5 DIN 933m8G, galv. 

3 

8 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 

3 

9 


782 

16 0035 

Lenksäulenbride mit Stiftschrauben 

Bride de direction avec goujon 

1 

10 


900 03 81 2429 

Stiftschraube M8x30 DIN 938m8G, vzk. 

Goujon M8x30 DIN 938m8Ggalv. 

2 

11 


782 

16 0038 

Grundplatte links 

Plaque gauche 

1 

12 


782 

16 0037 

Grundplatte rechts 

Plaque droite 

1 

13 


900 03 93 0261 

Scheibe 8,4 DIN 125 vzk. 

Rondelle 8,4 DIN 125 galv. 

2 

14 


900 03 93 1102 

Federring B8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 

2 

15 


900 03 87 1252 

Mutter M8 DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou M8 DIN 934m6S, galv. 

2 

16 


680g 

58 0022 

Zweikreis-Blinkerschalter 
(Bosch 0 341 106 001) 

Commutateur des feux clignotants 
a deux circuits (Bosch 0 341 106 
001) 


17 


780 

58 0003 

Abdeckleiste 

Linguette de recouvrement 

1 

18 


900 03 84 1013 

Halbrundblechschraube B3, 5x13 

B3, 5x13 DIN 7974 

Vis taraudeuse a tete demironde 

B3, 5x13 B3, 5x13 DIN 7974 

1 

19 


78) 

47 0720 

Untere Lenkspindel mit Schnecke 
ZF-Nr. 7368 817 399 F.L. 242.5 

Arbre de direction inf, av. vis 
globique ZF-No. 7368 817 399 
F.L. 242.5 

1 

20 


780 

47 0704 

Wellendichtring BAD 12x19x5 DIN 

6504 ZF-Nr. 0634 302 041 

Bague d'etancheite BAD 12x19x5 
DIN 6504 ZF-Nr. 0634 302 041 

1 

21 


680 

47 0704 

Ring ZF-Nr. 7358 034 121 

Bague ZF-No. 7358 034 121 

1 

22 


780 

47 0 721 

Rollenlaufring ZF-Nr. 7368 0 34 109 

Bague de roulement ZF-No. 

7368 034 109 

1 

23 


780 

47 0 722 

Rollenkäfig ZF-Nr. 7368 027 102 

Cage a rouleaux ZF-Nr. 7368 

027 102 

1 

24 


780 

47 0723 

Nachstellring ZF-Nr. 7368 034 102 

Anneau de reglage ZF-No. 7368 
034 102 

1 

25 


780 

47 0731 

Nachstellflansch mit Ölstandsrohr 
ZF-Nr. 7368 033 102 

Flasque de reglage av tuyau de 
niveau d'huile ZF-Nr. 7368 30310£ 

1 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 237 
zu Bildseite 56 

\Mm * ■l|] 

”Nr! TS 03/72 " 

Nr. 


STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g ,3t 4x4 

Lenkung 

Direction 

Texte 237 pour 
Illustration 56 



ALN NSA 

Art Nr. du Fabrikanten 
No d’art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 

26 


780 

47 0732 

Ausgleichsdichtung 0,1 mm 

ZF-Nr. 7368 033 102 

Joint de compensation 0,1 mm 

ZF-No. 7368 033 102 

B 

26 


780 

47 0739' 

Ausgleichsdichtung 0,12 mm 

ZF-Nr. 7368 033 103 

Joint de compensation 0,12 mm 
ZF-No. 7368 033 103 

B 

26 


780 

47 0733 

Ausgleichsdichtung 0,15 mm 

ZF-Nr. 7368 033 104 

Joint de c ompensation 0,15 nin 
ZF-No. 7368 033 104 

B 

26 

'4 • 

780 

47 0734 

Ausgleichsdichtung 0,3 mm 

ZF-Nr. 7368 033 105 

Joint de compensation 0,3 mm 
ZF-No. 7368 033 105 

B 

27 


900 0 3 80 2626 

Schraube M12x28 DIN 933m8G 

ZF-Nr. 0636 016 011 

Vis M12x28 DIN 933m8G 

ZF-No. 0636 016 011 

4 

28 


900 03 

93 5523 

Fächerscheibe A12, 5 DIN 6798 

ZF-Nr. 0630 304 015 

Rondelle eventail A12, 5 DIN 6798 
ZF-No. 0630 304 01 5 

4 

- 


680 

47 0162 

Scheibenkupplung vollst, (pos. 29-38) 
ZF-Nr. 7358 403 105 

Accouplement a disques compl. 
(fig.29-38)ZF-No. 7358 402 105 

1 

29 


680c 

47 0703 

Kupplungsflansch ZF-Nr. 7358 033136 

Flasque d'accouplement ZF-No. 
7358 033 136 

2 

30 


680c 

47 0 705 

Paßschraube ZF-Nr. 7368 030 114 

Boulon de centrage ZF-No. 7368 
030 114 

2 

31 


680 

47 0734 

Kronenmatter ZF-Nr. 0770 024 001 

Ecrou crenele ZF-No. 0770 024 

001 

2 

32 


680c 

47 0 708 

Abdichtscheibe ZF-Nr. 7358 033 113 

Bague joint ZF-No. 7358 033 113 

2 

33 


780 

47 0736 

Mitnehmerschraube ZF-Nr. 7358 030104 

Vis d'entrainement ZF-No. 7358 
030 104 ‘ 

4 

34 


680e 

47 0704 

Gewebescheibe ZF-Nr. 7358 232 101 

Disque flexible ZF-No, 7358 232 
101 

1 

35 


900 03 93 0270 

Scheibe 10, 5 DIN 125 ZF-Nr. 0630 

001 048 

Rondelle 10, 5 DIN 125 ZF.Nr. 
0630 001 048 

4 

36 


680c 

47 0706 

Massekabel ZF-Nr. 7315 040 149 

Cäble de masse ZF-No. 7315 040 
149 

1 

37 


680 

47 0735 

Kronenmutter MIO DIN 70618 m8G 
ZF-Nr. 0637 017 013 

Ecrou a crenaux 

ZF-No. 0637 017 013 

4 

38 


900 03 

92 0140 

Splint 2x20 DIN 94 ZF-Nr. 0 631 701 
106 

Goupille fendue 2x20 DIN 94 
ZF-Nr. 0631 0)1 106 

6 

39 


680 

47 0077 

Obere Lenkspindel vollst. ZF-Nr. 

7358 029 193 (m.Pos. 40,41,48) 

Arbre de direction sup. compl. 
ZF-Nr. 7358 029 193(av.fig.40, 

41, 48) 

1 

40 


680 

47 0725 

Pendellagerbüchse ZF-Nr. 7480 226 

106 

Palier oscillant ZF-No. 7480 226 
105 

1 

41 


900 03 

96 0807 

Scheibenfeder 5x7, 5 DIN 6888 

ZF-Nr. 0631 511 018 

Clavette disque 4x7, 5 DIN 6888 
ZF-No. 0631 511 018 

1 

42 


780 

47 0012 

Druckfeder 

Ressort de pression 

1 

43 


80 

35 0037 

A usgleischscheibe 

Rondelle de compensation - 

1 

44 


780 

47 0009 

Federhülse 

Douille a ressort 

1 

45 


900 03 

82 2121 

Zylinderschraube M4xl0 DIN 84-4S- 
vzk. 

Vis galv, cylindre M4xl0 DIN 84- 
4S 

3 

46 


900 03 

93 1042 

Federring B4 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B4 DIN 127 galv. 

3 
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Textseite 239 
zu Bildseite 56 
Texte 239 pour 
Illustration 56 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Lenkung 

Direction 


fi 9 . 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d’art. du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

47 


680 

47 0040 

Lenkrad (Petri 500 ASG/843) 

Volant de direction (Petri 500 
ASG/843) 

1 

48 


900 03 87 1566 

Mutter M22xl, 5 DIN936m5D 

Ecrou M22xl, 5 DIN 936m5D 

1 





ZF-Nr. 0637 009 030 

ZF-No. 0637 009 030 


49 


680 

47 0039 

Signalknopf (Petri S 50.0/12) 

Bouton avertisseur (Petri S 50.2/12) 

1 m 

50 


780 

47 0726 

Lenkrollenwelle mit Lenkrolle und Bol¬ 

Arbre avec galet de direction et 

1 





zen ZF-Nr. 7368 305 307, F.L. 251 

axe ZF-No. 7368 30 5 307 F.L. 251 


51 


780 

47 0727 

Nachstellschraube ZF-Nr. 7368 030 101 

Vis de reg läge ZF-No. 7368 0 30 102 

1 

52 


780 

47 0728 

FUhrungsscheibe ZF-Nr. 73 68 0 32 116 

Rondelle guidage ZF-No. 7368 032 
116 

1 

52 


780 

47 0729 

Führungsscheibe ZF-Nr. 7368 032 120 

Rondelle guide ZF-No. 7368 0 32 12C 

1 

52 


780 

47 0730 

FUhrungsscheibe ZF-Nr. 73 68 0 32 1 24 

Rondelle guide ZF-No. 7368 0 32 124 

1 

53 


680 

47 0736 

Seegerring 125x2Sd ZF-Nr. 0630 532 010 

Circlip 125x2Sd ZF-No. 0630 532 01C 

1 

54 


780 

47 0717 

Gehäusedeckel mit Nadellager 

Cöuvercle avec. roulement a 

1 





ZF-Nr. 7368 602 102 

aiguilles ZF-Nr. 73 68 602 1 02 


55 


780 

47 0718 

Nadellager (INA NK 38/20) 

Roulement a aiguilles 

1 





ZF-Nr. .0635 301 151 

, ZF-No. 0635 301 151 


56 


780 

47 0719 

Dichtung ZF-Nr. 7368 033 102 

Joint ZF-No. 73 68 0 33 1 01 

1 

57 


900 03 

80 2622 

Schraube M12x25 DIN 933m8G 

Vis M12x25 DIN 933m8G 

6 





ZF-Nr. 0636 016 009 

ZF-No. 0636 016 009 


58 


900 03 93 5523 

Fächerscheibe A12, 5 DIN 6798 

Rondelle eventail A12, 5 DIN 6798 

6 





ZF-Nr. 0630 304 015 

ZF-No. 0630 304 015 


59 


900 03 90 1 643 

Zylinderstift 13m6x24 DIN 7 

Cheville cylindrique 13m6x24 DIN 

2 





ZF-Nr. 0631 302 103 

7 ZF-No. 0631 302 103 


60 


900 03 87 1544 ' 

Mutter M16xl, 5 DIN 936m5D 

Ecrou Ml 6x1, 5 DIN 936m5D 

1 





ZF-Nr. 0637 009 021 

ZF-No. 0637 009 021 


61 


680 

47 0108 

Lenkungsbock 

Support de direction 

1 

62 


900 03 96 3112 

Druckschmierkopf A8 DIN 71412 

Graisseur A8 DIN 71412 

1 

63 


780 

47 0027 

Stiftschraube vzk. 

Goujon galv. 

2 

64 


780 

47 0007 

Stiftschraube vzk. 

Goujon galv. 

2 

65 


680 

34 0026 

Sechskantmutter selbstsichernd 

Ecrou freine 

4 

66 


900 03 80 0821 

Schraube M16x45 DIN 931m8G vzk. 

Vis Ml6x45 DIN 931m8G, galv. 

1 

67 


900 03 93 5435 

Zahnscheibe A16, 5 DIN 6797 

Rondelle dentee A16, 5 DIN 6797 

1 

68 


680 

47 0147 

Lenkstockhebel 

Levier de commande de direction 

1 

69 


680 

47 0737 

Kronenmutter M35xl, 5 DIN 937m5D 

Ecrou crenele M35xl, 5 DIN 937 

1 





ZF-Nr. 0637 010 049 

m5D, ZF -No. 0637 010 049 


70 


900 03 92 0560 

Splint 6x70 DIN 94 

Goupille fendue 6x70 DIN 94 

1 





ZF-Nr. 0631 701 070 

ZF-No. 0 631 70 1 070 


71 


480a 

41 0025 

Paßhülse •> 

Douille de centrage 

2 

72 


900 03 80 3844 

Schraube Ml 6x1, 5x60 DIN 960 m8G, 

'"Vis Ml 6x1, 5x60 DIN 960 m8G, 

2 





vzk. 

galv. 


73 


413c- 

01 0065 

Sechskantmutter selbstsichernd 

Ecrou freine 

2 


! 

I 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 241 

m . 

Nr. TS 83/ 72 

Nr. 

zu Bildseite 57 


STEYR A 680gl 3t 4x4 

Lenkgestänge 

Texte 241 pour 


STEYR A 680g 3t 4x4 

Timonerie de direction 

Illustration 57 


ffl 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No dart. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

- 

1 

680 43 0041 

Lenkstange vollst. (Pos. 1-14) 

Ehrenreich Nr. 035 230 033 425 

Bille de direction compl. (fig.1-14) 
Ehrenreich No. 035 230 033 425 

1 

| 

1 

1 

680 43 0704 

Lenkstange m. Kugelgehäuse 

E-Nr. 035 0730 033 425 

1 

Bielle de direction avec ca^e a 
articulation E-No. 0 3 5 730 0 33 

425 

1 

i 

j 

- 

1 

1 

680 43 0 705 

Kugelgelenk vollst, (Pos. 2,6-14) 

E-Nr. 035 0130 324 000 

Articulation compl. (fig. 2,6-14) 
E-No. 035 0130 324 000 

1 

2 

1 

586g 43 0714 

Gewindegehäuse E-Nr. 035 0030 084 
017 

Boitier filetee E-No. 035 0030 084 

017 

1 

3 


780 43 0707 

Schraube M10xlx40S DIN 960m8G 

Vis Ml0xlx40S DIN 960m8G 

1 4 

4 


78 0 43 0 708 

Kronenmutter MlOxl DIN 935m6S 

Ecrou crenele MlOxl DIN 935m6S 

1 

4 

% 

5 


900 03 92 0143 

Splint.2x22 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 2x22 DIN 94 galv. 

4 

6 


586g 43 0707 

Untere Kugelschale E-Nr. QQ5 0030 024 
003 

Cuyette inferieure rotule E-No. 

035 0030 024 003 

2 

7 


680 43 0703 

Kugelzapfen B35x40 DIN 71831 

Rotule B35x40 ESN 71831 

2 

8 


68 0 43.0706 

Federteller E-Nr. 035 0 0 30 0 24 004 

Cuvette de ressort E-No. 035 0030 

024 004 

2 

9 

, 

v; 

680 43 0707 

Druckfeder E-Nr. 035 0030 024 007 

Ressort de pression E-No. 035 0030 

2 





024-007 


10 

. ,. 

680 43 0714 

Verschlußkappe E-Nr. 035 0030 244- 
005 ' • ( 

Bouchon de fermeture E-No. 035 
0030-244-005 

2 

11 


586g 43 0703 

Sperr-Ring E-Nr, 035 0030 014 008 

Jone d'arret E-No. 035 0030 014 
008 

4 

12 


586g 43 0702 

Dichtungskappe E-Nr. 035 0&3ÖQ14 00S 

Joint E-No. 035 0030 014 009 

4 

13 


900 03 87 2351 

Kronenmutter Ml8x1', 5 DIN 937m6S,' 
vzk. 

. Ecrau crenle M18xl, 5 DIN 937m6S 
galv. ' 

2 

14 


900 03 92 0347 

Splint 4x35 DIN 94 vzk. 1 

Goupille fendue 4x35 DIN 94 galv, 

2 

IE 


900 03 96 3112 

1 

Druckschmierkipf A8 DIN 71412 

Graisseur A8 DIN 71412 

2 

- 


68 0 43 0042 

Spurstange vollst. (Pos. 11,17-25) 

E-Nr. 035 0230 043 425 

| 

Barre d'accouplement (fig.11,17- 
25)E-No.035 0230 043 425 

1 

1( 


68 0 4 3 0 709 

Spurstange mit Kurbelgehäuse 

E-Nr. 035 0730 043 425 ! 

Barre d'accouplement a vec cage 
d'articulation E-No. 035 0730 

043 425 

1 

1( 

a 

680g 43 0711 

Klemmschelle E-Nr. 040 0030 054 j 
020 ! 

Collier de serrage E-No. 040 0030 
054 020 

1 

li 

b 

I 


Schraube M12xl, 5x58 S DIN 960m8G ! 

1 

Vis M12xl, 5x58 S DIN 960 m8G 1 

2 

1( 

1 

c 

900 03 87 2236 

Kronenmutter M12xl, 5 DIN 935m6S, 
vzk. 

Ecrou crenle M12xl, 5 DIN 935- 
m6S, galv. 

2 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 243 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

zu Bildseite 57 

STEYR A 680gl, 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Lenkgestänge 

Timonerie de direction 

Texte 243 pour 
Illustration 57 


AI Kl MCA Art Nr - dea Fabrikanten 
MLP4 NOM No d ar1 du fabricant 


Art. Nr. dea Fabrikanten (CononQtanH 

no d an. du fabricant üegensiana 

900 03 92 0231 Splint 3x25 DIN 94 vzk. 

586g 43 0715 Gewindegehäuse E-Nr. 035 300 064017 

586g 43 0713 Kugelgelenk vollst. (Pos. 11-12,17-25, 

E-Nr. 335 0130 343 000 

586g 43 0710 Untere Kugelschale E-Nr. 035 0030 014 

003 

i 

586g 43 0711 Kugelzapfen A35x20 DIN 17831 

680 43 0706 Federteller E-Nr. 035 0030 024 004 

680 43 0707 Druckfeder E-Nr. 035 0030 024 007 


586G 43 0717 ! Verschlußkappe E-Nr. 036 0030 284 


; 900 03 86 3115 | Druckschmierkopf C8 DIN 71412 

900 03 87 2359 Kronenmutter M20xl, 5 DIN 937m6S 
I vzk. 


900 03 92 0351 Splint 4x40 DIN 94 vzk. 


_Objet_^ 

Goupille fendue 3x25 DIN 94 galv. 2 

Cage filetee E-No.035 0030 064017 1 

Articulation compl. (fig. 11 -12,17- 1 
25)E-No. 335 0130 343 000 

Cuvette inferieure de rotule E-No. j 1 
035 0030 014 003 

Rotule A35x20 DIN 71881 2 

Cuvette de ressort E-No. 035 0030 2 
024 004 

| 

Ressort de pression E-No. 03 5 0 0 30 2 
024 007 

Bouchon de fermeture E-No. 035- 2 

0030 284 005 

i 

Graisseur C8 DIN 71412 | 2 

I 

Ecrou crenele M20xl, 5 DIN 937 i 2 
m6S, galv. 

j 

i 

Goupille fendue 4x40 DIN 94 galv.! 2 
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Illustration 58 


VORDERACHSGEHÄUSE 
CARTER D ' ESSIEU AVANT 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 247 


Nr. TS 83/72 

Nr. 

zu Blldselte58 


STEYR A 680gl 3t 4x4 

Vorderachsgehäuse 

Texte 247 pour 


STEYR A 680g 3t 5x4 

Carter d'essieu avant 

Illustration 58 


Hfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. det Fabrikanten 
No d'art du fabrlcant 1 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb. 

. 


680 g 40 0601 

Vorderachse ohne Federn vollst. 

Essieu avant sans ressort compl. 

1 




einbaufertig 

pret ä monter 


1 


680 41 0613 

Vorderachsgehäuse 680 41 194 vollst. 

Carter d'essieu avant 680 41 194 

1 




(Pos. 1-3) 

compl. (fig, 1-3) 


2 


900 03 81 3523 

Stiftschraube M10x25 DIN 939m8Gvzk 

Goujon M10x25 DIN 939m8G, galv. 

16 

3 


900 03 81 3543 

Stiftschraube M10x40 DIN 939m8G vzk, 

Goujon Mj0x40 DIN 939m8G, galv. 

8 

4 


790 00 33 0017 

Verschlußschraube 

Bouchon de fermeture 

1 

5 


•f58 6 33 0065 

Ablaßschraube mit Magnet 

Bouchon de vidange avec aimant 

1 

6 


680' 33 0098 

Niederdruckschlauchleitung 

Tuyau flexible a basse pression 

1 

6i 

i 

900 03 09 8012 

Dichtung A12xl6 DIN 7603 Cu 

Joint en cuivre A12xl6 DIN 7603 

1 

61 

) 

680 33 0096 

Entlüfter vollst. 

Soupape d'..aeration compl. 

1 

6i 

; 

900 03 49 9811 

Bride 1x12 DIN 72751 vzk. 

Bride 1x12 DIN 72751 galv. 

1 

6l 

1 

900 03 80 2218 

Schraube M5xl5 DIN 933m8G, vzk. 

Vis M5xl5 DIN 933m8G galv. 

1 

6< 

» 

900 03 87 1222 

Mutter M5DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou M5 DIN 934m6S, galv. 

1 

6 

F 

900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 

1 

7 


680 41 0178 

Vorderachsrohr rechts 

Trompette avant droite 

1 

8 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m 6S, vzk. 

Ecrou MIO DIN 934m6S, galv. 

16 

9 


680 41 0058 

Sicherungsblech 

Tole d'arret 

8 

10 


680 41 0156 

Vorderachsgabel (680 41 155) vollst. 

Fourche d / essieu avant (680 41155) 

2 




(Pos. 10-15,17,-19) 

compl. (fig. 10-15,17-19) 


11 


790 00 41 0011 

Schraube 

Vis 

20 

12 


900 03 90 1700 

Zylinderstift 14m 6x24 DIN 7 

Cheville cylindrique 14m6x24 DIN 
7 

2 

13 


900 03 93 6245 

Sprengring oben 45 DIN 9045 

Jone d'arret 45 DIN 9045 

2 

14 


680 41 0043 

Verschlußdeckel oben 

Pastille d'obturation sup. 

2 

15 


680 41 0042 

Büchse oben 

Douille sup. 

2 

16 


680 41 0041 

Dichtring oben 

Joint sup. 

4 

17 


900 03 93 6250 

Sprengring unten 50 DIN 9045 

Jone d'arret inf. 

2 

18 


680 41 0051 

Verschlußdeckel unten 

Pastille d'obturation inf. 

2 

19 


680 41 0050 

Büchse unten 

Douille inf. 

2 

20 


900 03 31 5124 

Axial-Kugellager 51208 DIN 711 

Roulement a butee axial 51208 

2 





DIN 711 
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CARTER D' ESSIEU AVANT 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr - TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 

Vorderachsgehäuse 

Carter d'essieu avant 


ALN NSA 


Art. Nr. des Fabrikant™ fionenatand 

No darf, du fabrlcant UegenSianQ 

680 41 0053 Dichtring zum Dichtungstopf 

680 41 0052 Dichtungstopf 

680 41 0158 Nadelhülse (INA ;.{k 5025) 

900 03 93 6260 Sprengring 60 DIN 9045 

900 03 07 4660 Radialdichtring A50x65x8 DIN 3760 

680 41 0162 Dichtungstopf 

680 41 0044 Blattfeder 

900 03 82 2212 Zylinderschraube AM5xlO DIN 84-4S 
vzk. 

900 03 93 1062 Federring B5 DIN 127 vzk. 

, 900 03 87 1319 Mutter M12 DIN 934m6S, vzk. 

! 880 41 0059 Einstellschraube 

900 03 87 1534 Mutter M14xl, 5 DIN 936m6S, vzk. 


Textseite 249 
zu Bildseite 58 
Texte 249 pour 
Illustration 58 


Joint torique 2 

Cage d'etanchement J 2 

Douille a aiguilles (INA HK 5025) j 2 

Jone d'arret 60 DIN 9045 ■ 1 

Bague d'etancheite (A50x65x8 DIN, 2 
3 7 60 | 

Cage d'etanchement 2 

Ressort a lame 2 

Vis cylindrique AM5xlO DIN 84-4S 2 
galv. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 2 
Ecrou M12 DIN 934m 6S, galv. 20 
Vis de reglage 2 

Ecrou M14xl, 5 DIN 936m6S, galv. 2 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Qr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Vorderachsantrieb 

Commande de l'essieu avant 


Textseite 251 
zu Bildseite 59 
Texte 251 pour 
Illustration 59 


Hfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'art. du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

1 


680 42 0026 

A usgleichsradachse 

Axe de satellites 

2 

2 


680 42 0024 

Kleines Ausgleichkegelrad 

Petit satellite 

4 

3 


680 42 0025 

Zwischenblech 

TÖle intermediaire 

4 

4 


680 42 0023 

Großes Ausgleichskegelrad 

Grand satellite 

2 

5 


680 4 2 001 9* 

Zwischenscheibe 4, 9 mm 

Rondelle intermeidiare 4, 9 mm 

B 

5 


680 42 0020* 

Zwischenscheibe 5 mm 

Rondelle intermediaire 5 mm 

B 

5 


680 42 0021* 

Zwischenscheibe 5,1 mm 

Rondelle intermediaire 5,1 mm 

B 

5 


1 

680 42 0022 

Zwischenscheibe 5, 2 mm 

Rondelle intermeidiare 5,2 mm 

B 

6 

. 

■ 

680 42 0 501 

Ausgleichsgehäuse rechts u. links 
vollst. (680 42 1 8/ 61, Pos. 6-8) 

Boitier de differentiel droite et 
gauche compl. (68 0 42 1 8/ 61, fig. 
6-8) 

1 

7 

■ 

900 03 81 3659 

Stiftschraube M12xl, 5 x68S DIN 939 
mlOK vzk. 

Goujon M12xl, 5x68S DIN 939 
MlOK galv. 

8 

8 


900 03 87 2239 

Kronenmutter M12xl, 5 DIN 935m5S 
vzk. 

Ecrou crenele M12xl, 5DIN 935 
m5S, galv. 

8 

9 


900 03 92 0231 

Splint 3x25 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 3x25 DIN 94 galv 

8 

10 


680 42 0607 

Tellerrad 37/6 nur mit Antriebskegel¬ 
rad 680 42 42 

Couronne 37/ 6 seulement av. 
pignon d'attaque 680 42 42 

1 

11 


680 42 0607 

Antriebskegelrad 6/37 nur mit Teller¬ 
rad 680 42 01 

Pignon d'attaque 6/37 seu.kment 
avec couronne 68 0 4 2 01 

1 

12 


680 42 0016 

Schraube 

Vis 

12 

13 


680 42 0017 

Sicherungsblech 

Tole d'arret 

6 

14 


900 03 32 6045 

Kegelrollenlager 30215 DIN 720 

Roulement a rouleaux coniques 
30215 DIN 720 

2 

15 


680 4 2 0 02 7 

Einstellscheibe 1 mm 

Rondelle de reglage 1 mm 

B 

15 


680 42 0 028 

Einstellscheibe 0,4 mm 

Rondelle de reglage 0, 4 mm 

B 

15 


680 42 0029 

Einstellscheibe 0,1 mm 

Rondelle de reglage 0,1 mm 

B 

16 


900 03 32 3033 

Zylinderrollenlager N 311 B DIN 5412 

Roulement a rouleaux N 311 B DIN 
5412 

1 

17 


680 42 0062 

Sicherungsring 

- 

Circlip 

1 

172 


680 42 0055 

Sprengring 

Jone d'arret 

1 

18 


680 42 0053 

Distanzbüchse 

Douille entretoise 

1 

19 


680 42 0059 

Lagerbüchse 

Boitier de logement 

1 

20 


680 42 0045 

Einstellscheibe 0,1 mm 

Rondelle de reglage 0,1 mm 

B 



1) 

werden paarweise verwendet 

emplojee pairement 



GRD-Katalog-Textselta F. 9.313 - 505 1/6247 - 7-1868 - 5000 - 19200/1 










Bild 59 

VORDERACHSANTRIEB 

Seite 252 

Illustration 59 ' 

COMMANDE DE L'ESSIEU AVANT 

Page 252 













Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 

Vorderachsantrieb 

Commande de l'essieu avant 


Textseite 253 
zu Bildseite 59 
Texte 253 pour 
Illustration 59 


Ai Kl MOA Art - Nr dea Fabrikanten 
rvuix moa No d ert du fabricant 


Art. Nr. dea Fabrikanten nArmnc;tand 

No d’ert. du tabricant uegensiana 

680 42 0046 Einstellscheibe 0,15 mm 

68 0 42 0047 Einstellscheibe 0.4 mm 

900 03 32 6327 Kegelrollenlager 31309 DIN 720 

680 42 0049 ' Einstellscheibe 0,1 mm 

68 0 4 2 0 0 50 ! Einstellscheibe 0,15 mm 

68 0 4 2 00 51 | Einstellscheibe 0,4 mm 

680 42 0054 I Zwischenring 

680G 42 0003 j Abschlußdeckel 


Objet 

j Rondelle de reglage 0,15 mm 
Rondelle de reglage 0, 4 mm 

Roulement a rouleaux coniques 
31309 DIN 720 

Rondelle de reglage 0,1 mm 

Rondelle de reglage 0,15 mm 

Rondelle de reglage 0, 4 mm 

i 

| 

Rondelle intermediaire 
i Couvercle 


900 03 07 4348 Wellendichtring 60x80x13 GoetzeLIDR; Bague d' etancheite 60x80x13 


680 42 0060 

900 03 80 2519 
900 03 93 1122 
900 03 87 1305 


31 

1 680 

42 0039 

32 

680 

32 0012 

33 

| 900 03 92 0442 

- 

1 j 680 

42 0082 

- 

j 680 

42 0083 

34 

j 680 

42 0724 

35 

680 

42 0 725 

36 

, 680 

42 0726 

37 

i 680 

42 0727 

38 

- 


39 

! 680 

42 0729 

40 

j 680 

42 0732 

41 

! 680 

42 0733 

42 

; 680 

42 0734 

43 

j 680 

42 0735 

44 

j 680 

42 0736 

44 

680 

| 

42 0737 

45 

| 680 

42 0728 


| Dichtung 

| 

Schraube M10x22 DIN 933m8G, vzk. 

Federring B10 DIN 127 vzk. 

Mutter MIO DIN 934m6S vzk. 

Flansch 

Bundmutter 

Splint 5x55 DIN 94 vzk. 
Gelenkwelle links vollst. 
Gelenkwelle rechts ollst. 
Mitnehmerring 
Zapfenkreuzgamitur 
Nadellagerbüchse 
Nadellagerbüchse 
Zapfenkreuz 

Dichtungsring 

i 

! Dichtring 
i Verschlußschraube 
| Sprengring 
j Radnabenzapfen 
i Antriebswelle zur GW 680 42 82 
| Antriebswelle zur GW 680 42 83 
Gelenkbolzen 


Joint ; 1 

| 

Vis M10x22 DIN 933m8G, galv. 2 

Rondelle Grower BIO DIN 127 galv., 10 

Ecrou MIO DIN 934m6S. galv. I 8 
Flasque ! l 

Ecrou a collerette 1 

Goupille fendue 5x55 DIN 94 galv.i 1 
Arbre a Cardan gauche compl. j 1 
Arbre a Cardan droite compl. \ 1 

Entraineur ! 2 

l 

Cardan compl, | 4 

Douille a roulement,d'aiguilles j 8 

Douille a rpulement d'aiguille J 8 

Cardan 

Anneau joint 16 

Joint 16 

Bouchon de fermeture ! 16 


Jone d'arret 


Tornillon de moyeu j 2 

Arbre d'attaque pour GW 680 42 82! 1 

I 

Arbre d'attaque pour GW 680 42 83 j 1 
Axe d'articulation i 4 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. . 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Vorderachsschenkel 

Fusee d'essieu avant 


Textseite 255 
zu Bildseite 60 
Texte 255 pour 
Illustration 60 


Flg. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

1 



- 

Vorderachsgabel (siehe Bild 58, Pos.10) 

Fourche d'essieu avant (voyez 111. 

- 





- 

58, fig.10) 


2 


680 

41 0612 

Achsschenkel links vollst. (Pos.2, 36) 

Fusee gauche compl. (fig. 2, 36) 

1 

3 


680 

41 0611 

Achsschenkel rechts vollst. (Pos.3, 37) 

Fusee droite compl. (fig. 3, 37) 

1 

4 


900 03 96 3114 

Kegelschmiernippel BM8xl DIN 71412 

Graisseur BM8xl DIN 71412 

2 

5 

• 

' . 

680 

41 0158 

Nadelhülse (INA HK 5025) 

Cage d aiguilles (INA HK 5025) 

2 

6 


900 03 07 4663 

Radialdichtrini; (Cl40xl 60x135 DIN 

Bague d'etancheitc (C140xl60xl35 

2 

i 



37 60) 

DIN 3760) 


i * 

7 

680 

41 0162 

Dichtungstopf 

Cage d'etanchement 

2 

8 1 

480a 

41 0025 

Paßhülse 

Douille de centrage 

4 

9 


680 

41 0038 

Einstellblech 0,1 mm 

Rondelle de reglage 0,1 mm 

B 

9 


O 

oo 

CO 

41 0039 

Einstellblech 0, 2 mm 

Rondelle de reglage 0, 2 mm 

B 

9 

o 

00 

CO 

41 0040 

Einstellblech 0, 5 mm 

Rondelle de reglage 0, 5 mm 

B 

10 

680G 

41 0001 

Lenkhebel 

Le vier 


11 ; 

680 

41 0036 

Deckel rechts m. Achsschenkelbolzen 

Couvercle droite av. axe-pivot 

1 




(Pos. 11,12) 

(fig. 11,12) 


12 

i 

680 

41 0035 

Achsschenkelbolzen 

Axe pivot de fusee d'essieu 

2 

13 

680 

41 0133 

Stiftschraube 

Goujon 

6 

14 

900 03 88 8622 

Sechskantmutter, selbstsichernd 

Ecrou frei ne 

6 

15 , 

900 03 96 3114 

Kege-Schmiernippel BM8xl DIN 71412 

Graisseur BM8xl DIN 71412 

4 

16 

680 

41 0167 

Spurstangenhebel links m. Achsschen- 

Levier de commande de fusee 

1 



.. 

kßlbolzen (mit Pos. 18) 

gauche avec axe-pivot (av.fig.18) 


17 


680 

41 0169 

Spurstangenhebel rechts mit Achsschen- 

Levier de commande de fusee 

1 





kelbolzen (mit Pos. 18) 

droite avec axe-pivot(av fig. 18) 


18 


680 

41 0049 

Achsschenkelbolzen 

Axe-pivot de fusee d'essieu 

2 

19 


900 03 80 3743 

Schraube Ml4x1, 5x45 DIN 960m8G, vzk 

Vis M14xl, 5x45 DIN 960 m8G, galv 

. 6 

20 


380 9 

59 0087 

Sicherungsblech 

Tole d'arret 

6 

21 



- 

Bremsabdeckblech (siehe Bild 52, Pos. 

Plateau Support de frein (voyez 

i 





1 .2) 

ill. 52, fig. 1,2) 


22 


680 

42 0077 

Anlaufring 

j 

Anneau de glissement 

2 


GRD-Katalog-Textselta F. 9.313 - 505 1/6247 - 7-1968 - 5000 - 19200/1 











Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 257 
zu Bildseite 60 

■Sil ■■ 

Nr. TS 83/72 

Nr. 


STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Vorderachsschenkel 

Fusee de essieu avant 

Texte 257 pour 
Illustration 60 


FlO- 

ALN NSA 

Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'art. du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

23 

! 

900 03 07 4663 

Radialdichtring C140xl60x13 DIN 3760 

Bague d'etancheite CI40x160x13 
DIN 3760 

2 

24 

900 03 32 6150 

Kegelrollenlager 32217 DIN 720 

Roulement a rouleaux coniques 

32217 DIN 720 

2 

25 

1 

i 

1 

1 

680 61 0010 

Tri lex-Radstern + GF 6-04-174-141 

Etoile de roue Trilex + GF 6-04- 
174-141 

2 

26 

i 

900 03 93 0271 

Scheibe 10, 5 DIN 125 St vzk. 

Disque 10, 5 DIN 125 st galv. 

4 

28 

380 9 41 0064 

Stiftschraube 

Goujon 

20 

32 

i 

i 

i 

900 03 32 6048 

Kegelrollenlager 30216 DIN 720 

Roulement a rouleaux coniques 

30216 DIN 720 

2 

33 

| 

680 42 0080 

Zwischenring 

Anneau intermediaire 

2 

34 


680 34 0015 

Sicherungsblech 

Tole d^arret 

2 

35 


1 686 34 0016 

Einstellscheibe 0,1 mm 

Rondelle de regia ge 0.1 mm 

B 

35 

1 

680 34 0017 

Einstellscheibe 0, 2 mm 

Rondelle de reglage 0, 2 mm 

B 

35 ; 

I 

680 34 0018 

Einstellscheibe 1, 0 mm 

Rondelle de reglage 1,0 mm 

B 

35 

i 

680 34 0019 

Einstellscheibe 1, 5 mm 

Rondelle de reglage 1, 5 mm 

B 

36 


680 34 0014 

Nutmutter links 

Ecrou a encoches gauche 

1 

37; 

' 680 34 0013 

Nutmutter rechts I 

Ecrou a encoche droite 

1 

1 

38 1 

1 

680 42 0084 

Mitnehmerflansch 

Plateau d'entrainement 

2 

39 


900 03 90 1310 

l 

i 

Zylinderstift 6m6xl2 DIN 7 

Cheville cylindrique 6m6x12 

DIN 7 

2 

40! 

900 03 87 1333 

Mutter M14xl,5 DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou Ml4x1, 5 DIN 934m6S, galv. 

20 

1 

41 1 

900 03 93 1162 

Federring B14 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower Bl4 DIN 127 galv. 

20 

42 

i 

900 03 80 2503 

Schraube M10xl2 DIN 933m8G 

Vis M10xl2 DIN 933m8G 

4 

43 


900 03 93 4240 

Sicherungsring 48x1, 75 DIN 472 j 

Circlip 48x1, 75 DIN 472 

2 

44 


680 42 0010 

Scheibe 

Rondelle 

2 

45 


900 03 93 2212 

Sicherungsblech 15 DIN 432 vzk. 

Tole d'arret 15 EIN 432 galv. 

2 

46 


900 03 80 3734 

Schraube M14xl, 5x35 DIN 961m8G 
vzk. 

Vis M14xl, 5x35 DIN 961m8G galv. 

2 

47 

- 

900 03 96 2014 

Verschlußschraube AMlOxl DIN 7604 

Bouchon de fermeture AMlOxl 

DIN 7604 

2 

48 

I 


900 03 09 8010 

Dichtring A10xl4 DIN 7603 Cu 

i 

I 

Joint en cuivre A10xl4 DIN 7603 

Cu 

2 
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Elektrische Anlage - 
Installation eledrique 



Bild 61 

Illustration 61 


SCHALTPLAN 
PLAN DE CABLAGE 
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ALN NSA 


Katalog Catalogue Baugruppe 


TS 83/72 


STEYR A 680gl 3t 4x4 Schaltplan 

STEYR A 680g 3t 4x4 Plan de cäblage 


Art. Nr. de* Fabrikanten finnnnctanri 

No darf, du fabrleant IjögenSiana 


6??o.?s>T &o?. 


Scheinwerfer 


T arnschein werter 

Steckdose f. Tarnscheinwerfer 

Wischermotor 

Doppel-Blinkleuchte 

Lichtmaschine 

Geber z. elektr. Kühlwasser-Fern¬ 
thermostat 

M otorraum le uchte 

Lese leuchte 

Positionsleuchte 

F ußabblendschalter 

Horndruckknopf 

Sicherungsblock mit Automaten 
Anlasser 


Reglersch alter 


Öldruckschalter 


Fernlicht- Kontrolle uchte 


Öldruck-Kontrolleuchte 


Blinker-Kontrolleuchte 


Zweikreis-Blinkerschalter 


Blinkgeber 


Brem sluftm anom eter 


Olmanometer 


Elek. Kühlwasser-Fernthermometer 


Tachometer 


Heizgebläse 


Allrad- Kontrolleuchte 


d'ensemble | Textseite 261 

zu Bildseite 61 
Texte 261 pour 
Illustration 61 


Projecteur 

| 

Avertisseur 

Projecteur d' obscurcissement 

Prise de courant pour projecteur 
d' obscurcissement 
Moteur d'essuie-glaces 

Feu clignotant double 

Dynamo 

Conertisseur pour thermometre 
electrique a distance 

Feu pour eclairage moteur 

Feu a lire 

Feu d'encom brem ent 

Commutateur Code au pied 

Bouton d'avertisseur 

Bofte ä coupe-Circuit automatique 

Demarreur 

Regulateur de dynamo 

Commutateur a pression d'huile 

Lampe temoin des projecteurs 

Lampe temoin de pression d' huile 

Lampe temoin de clignoteur 

Commutateur de clignoteur a 
deux circuits 

Transmetteur clignotant 

Manometre d' air pour freins 

Manometre d'huile 

Thermometre ä distance de l'eau 
de refroidissement 

Tachometre 

Ventilateur de chauffage 
Lampe temoin de traction avant 
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SCHALTPLAN 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 26 3 
zu Bildseite 61 
Texte 263 pour 
Illustration 61 

Nr * TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Schaltplan 

Plan de ciblaee 


B 

ALN NSA 

Art. Nr. da« Fabriken tan 
No d'art du labrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 

30 



Differentialsperre-Kontrolleuchte 

Lampe temoin de blocage de 
differentiel 


31 



Steckdose f. Handleuchte 

Prise de courant pour baladeuse 


33 



Ladestrom - Kontrolleuchte 

Lampe temoin de debit de la dynam 

0 

34 



Schaltkasten 

Commutateur principal 


35 



Anlaßdruckknopf 

Bouton poussoir de demarreur 


36 



Batterieschalter m. Schlüssel 

Commutateur pour batterie avec 
clef 


37 



Leitungsverbinder vorne 

Bofte de connexion avant 


39 



Tarnlichtschalter 

Commutateur de feu d obscurcisse- 
ment 


40 



Wischerschalter 

Commutateur d'essuie-glaces 


41 



Schubschalter m. Kontrolleuchte 
für Heizgebläse 

Commutateur ä poussoir av. lampe 
temoin pour ventilateur de chauffag 

e 

42 



Schalter z. Allrad-Kontrolleuchte 

Commutateur pour lampe temoin 
de traction avant 


43 



Schalter z. Differentialsperre-Kontrol¬ 
leuchte 

Commutateur pour lampe temoin 
de blocage de diff. 


45 



Batterie 

Batterie 


46 



Bremslicht-Öldruckschalter 

Commutateur a pression d' huile 
pour feu stop 


47 



Leitungsverbinder hinten 

Bofte de connexion arr. 


48 



Blink-Brems -Schluß-T arnleuchte 

Feu combine andere stop, cligno- 
teur, obscurcissement 


49 



Steckdose 7-polig, für Anhänger 

Prise de courant a 7 poles pour 
remorque 


50 



Steckdose 

Prise de courant 


51 



Apparate Klemmen 

Bornes pour appareils 


52 



Sicherung 

Fusible 


53 



Relais z. Horn 

Relai de V avertisseur 


54 



Leitungsverbinder 

Bofte de connexion 


55 



Leitungsverbinder 

Bofte de connexion 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 265 

■gm 1 •"■Ti 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

zu Bildseite bZ 

HS 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

Elektrische Geräte I 

Texte 265 pour 


STEYR A 680g 3t 4x4 

Appareils electriques I 

Illustration 62 



ALN NSA 

Art. Nr. d«t Fabrikanten 
No d'art. du febrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

1 


413c 09 0038 

Lichtmaschine (Bosch 0 101 500 011) 

Q (R) 28V 38A 14 

Dynamo (Bosch 0 ICH 500 011) 

Q(R)28V 38A 14 

1 

2 


413c 09 0044 

Spannband 

Bande de serrage 

1 

3 


413c 09 0048 

Spannbolzen 

Axe av. trou taraude 

1 

4 


413c 09 0049 

.Spannbolzen 

Axe avec trou 

1 

5 


900 03 80 2561 

Spannschraube M10x75 DIN 933 8. 8 

Vis de serrage M10x75 DIN 933-8, 8 

1 

6 


413c 09 0047 

Abstandhlllse 

Douille entretoise 

1 

7 


609g 09 0012 

Riemenscheibe 

Poulie 

1 

8 


380 9 77 0107 

Gummikappe (für Klemme +) 
bis Mot.Nr. 1150) 

Capuchon en caoutchouc (pour 
jusqu^au mot.no. 1150 

1 

9 


380 9 77 0108 

Gummikappe (ftlr Klemme F) 
bis Mot. Nr, 1150) 

Caputchon en caoutchouc (pour 
jusqu’au mot.no. 1150 

1 

10 


413c 09 0039 

Reglerschalter z. Lichtmaschine 
(Bosch 0 190 112 007) 

Regulateur de dynamo 

1 

11 


900 03 80 0417 

Schraube M8x25 DIN 93lm8G vzk. 

Vis M8x25 DIN 931m8G, galv. 

4 

12 


900 03 93 2030 

Federscheibe A8 DIN 137 vzk. 

Rondelle elastique A8 DIN 137 galv 

.4 

13 


900 03 87 1252 

Mutter M8 DIN 934m 6S, vzk. 

Ecrou M8 EIN 934m6S, galv. 

4 

14 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou MIO DIN 934m6S, galv. 

3 

15 


900 03 93 2024 

Federscheibe B10 DIN 137 vzk. 

Rondelle elastique B10 DIN 137 
galv. 

3 

16 


213 09 0030 

Gummitülle (Klemme 30a) 

Passe fil en caoutchouc (bome 30a) 

1 

17 


680g 76 0001 

Batterie (OERLIKON 6yl0,12V, 135Ah) 

Batterie(OERUKON 6x10,12V, 135 
Ah 

2 

18 


900 03 43 9925 

Klemm-Anschlußstück (+)A DIN 72331 

Collier raccord (+)A DIN 72331 

2 

19 


900 03 43 9924 

Klemm-Anschlußstück (-) B DIN 72331 

Collier raccord (-) B DIN 72331 

2 

20 


680 58 0089 

Batterie Hauptschalter (Bosch 0 341 002 
003) 

Commutateur principal de batterie 
(Bosch 0 341 002 003) 

1 

21 


610r 09 0001 

Anlasser (Bosch 0 001 402 085) 

KG (R) 24V 4PS 

Demarreur (Bosch 0 001 402 085) 
KG (R) 24V 4PS 

1 

22 


900 03 82 2324 

Zylinderschraube AM6x15 DIN 84-4S 
vzk. 

Vis cylindrique AM6xl5 DIN 84-4S 
galv. 

2 

23 


900 03 87 1232 

Mutter M6 DIN 934m5S vzk. 

Ecdu M6 DIN 934m5S, galv. 

2 

24 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 

2 

25 


680 77 0112 

Masseband zum Fahrerhaus 

Tresse metallique de mise a la 

masse 

■1 


GRD-KfltalOfl-TextSeltS F. 9.313 - 605 1/6247 - 7-1988 • 5000 - 19200/1 









Bild 62 ELEKTRISCHE GERATE I Seite 266 

Illustration 62' APPAREILS ELECTRIOUES I Page 266 











Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4*4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Elektr. Geräte I 

Appareils electriques I 


Textseite 267 
zu Bildseite 62 
Texte267 pour 
Illustration 62 



ALN NSA 

Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d’art. du fabricant 

26 


900 03 80 2419 

27 


900 03 93 0261 

28 


900 03 93 1102 

29 


900 03 87 1252 

30 


609g 09 0005 


Gegenstand 


900 03 80 2419 Schraube M8x20 DIN 933m8G, vzk. Vis M8x20 DIN 933m8G, galv. 1 

900 03 93 0261 Scheibe 8,4 DIN 125 vzk. Rondelle 8,4 DIN 125 galv. 1 

900 03 93 1102 Federring B8 DIN 127 vzk. Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 1 

900 03 87 1252 Mutter M8 DIN 934m6S, vzk. Ecrou M8 DIN 934m6S. galv. 1 

609g 09 0005 VerbindunRsleitune Conduite 1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 269 
zu Bildseite 63 
Texte 269 p 0U r 
Illustration 63 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Elektrische Geräte II 

Appareils electriques n 

m 

ALN NSA 

Alt. Nr. dea Fabrikanten 
No d‘art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

1 


682g 72 0001 

Einbauscheinwerfer asymmetrisch 

Projecteur incorpore asymetrique 

2 




(Hella 200 EQA 3ES) 

(Hella 200 EQA 3 ES) 



2 


900 03 45 2414 

Glühlampe für Fern- und Abblendlicht 

Lampe pour projecteur et feu code 

2 




(Osram 7952-24V 55/50 W 

(Osram 7952 24V 55/50 W) 


3 


900 03 45 2428 

Glühlampe für Standlicht 

Lampe de feu de positionnement 

2 




G24V 5W DIN 72601 

G24V 5W DIN 72601 



4 


882g 72 0002 

Tarnscheinwerfer 

Projetteur d'obscuricissement 

1 

5 


682g 72 0003 

Klemmbride 


Bride de senage 


1 

6 


900 03 86 9321 

Flügelschraube M8xl8 DIN 316 

Vis a' oreilles M8xl8 DIN 316 

1 

7 


682g 72 0006 

Positionsleuchte 

Feu de positionnement 

2 

8 


900 03 45 2428 

Glühlampe G24V 5W DIN 72601 

Lampe G24 5W DIN 72601 

2 

9 


900 03 80 0334 

Schraube M6x30 DIN 931m8G, vzk. 

Vis M6x30 DIN 931m8G,galv. 

4 

10 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 

4 

11 


900 03 93 7279 

Scheibe 


Rondelle 


4 

12 


682g 72 0014 

Steckdose für Tarnscheinwerfer 

Prise de courant pour projecteur 

1 




(Jaeger 414 a) 

d'obscurcissement 



13 


682g 72 0011 

Blindstopfen für Steckdosendeckel 

Bouchon pour cou/ercle de pfISIF r 

1 




(ab 151. Fh. 

2Stk.) 

de courant (apartir de la cab 151} 







2 pieces 

>4 

c* 








t 

14 


900 03 82 0227 

Senkschraube AM5xl5 DIN 63 vzk. 

Vis a tete noyee 


'1 



„ 

(ab 151. Fh. 

2 Stk.) 

(1 partir de la cab. 151 2 pi£ces) 


15 


900 03 93 2603 

Scheibe R5, 8 DIN 440 vzk. 

Rondelle (a partir de la cabine 

1 




(ab 151 Fh. 

2 Stück) 

151, 2 pidces 



16 


900 03 93 1062 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 

1 




(ab 151 Fh. 

2 Stk.) 

(ä partir de lacab, 151, 2 pieces) 


17 


900 03 87 1222 

Mutter M5 DIN 934 vzk. (ab 151.Fh. 

Ecrou M5 DIN 934 galv. (a partir 

1 




2 Stk.) 


de la cabine 151, 2 pieces) 


18 


682g 73 0002 

Doppel-Blinkleuchte 

Feu clignoteur double 


2 

19 


682g 73 0003 

Gummi-Unterlage 

Garniture en caoutchouc 

2 

20 


900 03 45 2433 

Glühlampe 

! 

Lampe 


4 

21 


900 03 82 2262 

Zylinderschraube M5x25 DIN 84 vzk. 

Vis cylindrique M5x25 DIN 84, gaD 

. 4 

22 


900 03 93 2 603 

Scheibe R 5, 8 DIN 440 vzk. 

Rondelle R 5, 8 DIN 440 galv. 

4 

23 


900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 

4 

24 


900 03 87 1222 

Mutter M5 DIN 934m5S, vzk. 

Ecrou M5 DIN 934m5S, galv. 

4 

25 


900 03 12 9006 

Gummittille 6x1 KN 496 

i 

Douille en caoutchouc 6x1 KN 49 6 

2 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Elektrische Geräte II 

Appareils electriques II 


Textseite 271 
zu Bildseite 63 
Texte271 pour 
Illustration 63 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

16 


682g 

74 0004 

Wischermotor 682b 74 148 (Bosch 

0 390 327 001 )m. Entstörer 

682g 74 05 (Bosch 0 290 002 013) 

Moteur pour essuie-glaces 682b 74 
148 (Bosch 0 390 327 001) avec 
antiparasite 

682g 74 05 (Bosch 0 290 002 013) 

1 

27 


682 

74 0047 

Motorkurbel (Bosch 3 391 901 350) 

Maniveile (Bosch 3 392 901 350) 

1 

28 


682b 

74 0149 

Schraube (Bosch 2 911 061 196) 

1 

Vis (Bosch 2 911 061 196) i 

3 

29 


682 

74 0046 

Federring (Bosch 2 916 069 007) 

Rondelle Grower (Bosch 2 916 069 
007) 

4 



682 

74 0049 

Mutter (Bosch 2 915 011 007) 

Ecrou (Bosch 2 915 011 007) 

1 

31 

i 

682b 

! 

74 0150 

Wischerlager (Bosch 3 98 003 057) 

. 

Palier pour bras d'essuie(Bosch 

3 398 003 057) 

2 

32 


682b 

74 0151 

Scheibe (Bosch 3 390 110 025) 

Rondelle (Bosch 3 390 110 025) 

2 

33 


682b 

74 0152 

Scheibe (Bosch 3 390 101 103) 

Rondelle (Bosch 3 390 101 103) 

2 

34 


682 b 

74 0153 

Mutter (Bosch 3 393 300 055) 

1 

Ecrou (Bosch 3 393 300 055) 

2 

35 


682b 

74 0154 

Kapsel (Bosch 3 390 522 150) 

Douille (Bosch 3 390 522 150) 

2 

36 


682b 

74 0155 

1 

Gelenkgstange rechts 

Coulisse droite 

1 

37 


682 b 

74 0156 

Gelenkstange links 

Coulisse gauche 

1 

38 

i 

i 

i 

6B2b 

74 0157 

Wischerarm (Bosch 3 398 100 484) 

Bras d' essuie-glaces (Bosch 3 398 
100 484) 

2 

39 


682b 

74 0158 

Wischerblatt (Bosch 3 398 110 109) 

Balai d" essuie-(Bosch 3 398 11010! 

) 2 

40 

' 

682 

74 0060 

Wische rmotorträger 

Support de moteur 

1 

41 


900 03 82 2324 

Zylinderschraube M6xl5 DIN 84-4S vzk 

.Vis cylindrique M6xl5 DIN 84-4S 
galv. 

2 

42 


900 03 

82 5321 

Senkschraube M6xl5 DIN 87-4S vzk. 

Vis a tete noyee M6xl5 DIN 87-4S 
galv. 

2 

43 

j 

900 03 93 7279 

Scheibe 6 KN 688 St 

Rondelle 6 KN 688 St 

2 

44 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk, | 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 

2 

45 

i 


900 03 93 5407 

1 

Zahnscheibe V 6,4 DIN 6797 

Rondelle eventail V 6, 4 DIN 6797 

2 

46 


682g 

76 0018 

Blink-Brems-Schluß-Tarnleuchte rechts 

Feu combine clignoteur-stop-arriere 
et d'obscurcissement droite 

fl 

46^ 

l 1 

| 

682g 

76 0019 

Blink-Brems-Schluß-Tarnleuchte links 

' 

Feu combine'clignoteur-stop-arrier 
et d'obscurcissement gauche 

s 1 

47 


900 03 45 2433 

Glühlampe z. Blink-Bremslicht 

R24 20 W DIN 72601 

Lampe pour clignoteur et feu stop 
R24 20W DIN 72601 

2 

48 

| 

900 03 45 2428 

Glühlampe zum Schlußlicht G24V 5W 
DIN 72601 

Lampe pour feu arriere G24V 5W 
DIN 72 601 

2 
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Katalog 

Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Taxtseite 273 
zu Bildseite 63 
Texte 273 pour 
Illustration 63 

HÜ!« 

Nr. TS 

83/72 

Nr. 

Hfl 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Elektrische Geräte II 

Appareils electriques II 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d’art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

49 


900 03 45 2421 

Glühlampe zum Tarnlicht H 24V 2W 
DIN 72601 

Lampe pour feu d'obscurcissement 
H24V 2W DIN 72601 

1 

50 


682g 77 0010 

Lese-Schaltbrettleuchte 

Feu a lire 

2 

51 


900 03 45 2425 

Glühlampe Osram 3930 24V 4W 

Lampe Osram 3930 24V 4W 

2 

52 


900 03 82 7222 

Linsensenkschraube AM5x20 DIN91-4S 

Vis a tete goute de suif AM 5x20 
DIN 91-4S 

4 

53 


900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 

4 

54 


900 03 87 1222 

Mutter M5 DIN 934m5S, vzk. 

Ecr ou M5 DIN 934m5S, galv. 

4 

55 


682g 72 0009 

Amphenol-Steckdose MS 3102 A 

18-12S 

Prise de courant, Amphenol MS 
3102 A 18-12S 

1 

55 

A 

682g 72 0012 

Amphenol-Steckdose MS 3102A 

18-3S (ab Fzg.Nr. 1151) 

Prise de courant Amphenol MS 310! 
A 18-3S (a partir du veh.no. 115) 

1 

56 


682g 72 0010 

Deckel z. Steckdose (ab Fzg.Nr.1151) 
(2 Stk.) 

Couvercle de la prise de courant 
(a partir du veh.1151, 2pieces) 

t 

■ 57 


680 g 72 0025 

Steckdose 7-polig für Anhänger 
(Bosch 0 352 070 009, VM DL 7/1 

Prise de courant a 7 poles pour 
rernorque (Bosch 0 352 070 009, 
VM/DL 7/1) 

1 

58 


900 03 82 0261 

Senkschraube AM 5x35DIN 63-4S vzk. 

Vis a tete moyee M5x35 DIN 63- 
4S, galv. 

3 

59 


900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 

3 

60j 

900 03 87 1222 

Mutter M5 DIN 934m5S 

Ecrou M5 DIN 934m5S 

3 

61i 

i 

680 71 0004 

Horn (Bosch 0 320 126 002) 24V 
(bis Fzg.Nr. 1010) 

Avertisseur (Bosch 0 320 126 002) 
24V (jusqu'au veh. 1010) 

1 

61 


680 71 0005 

Horn (Bosch 0 320 126 009) 24V 
(ab Fzg.Nr. 1011) 

Avertisseur (Bosch 0 320 126 009) 
24V (a partir du veh. 1011) 

1 

61 


900 03 80 0417 

Sechskantschraube M8x25 DIN 931m8G 
vzk. 

Vis M8x25 DIN 93Im8G, galv. 

1 

63 


900 03 87 1252 

Mutter M8 DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou M8 DIN 934m 6S. galv. 

1 

fr 


900 03 93 1102 

Federring B8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 

1 

61 


680g 58 0024 

Fußabblendschalter (Bosch 0 340 603 
001 ) SH/NF 3/1) 

Commutateur au pied(bosch 0 340 
603 001 SH/NF 3/1) 

1 

6( 


900 03 82 0261 

Senkschraube AM5x35 DIN 63-4S vzk. 

Vis a tete noyee AM5x35 DIN 63- 
4S galv. 

2 

6' 


900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 

2 

61 


900 03 87 1222 

Mutter M 5 DIN 934m6S 

Ecrou M5 DIN 934m 6S 

2 

6 < 


682g 76 0034 

Reflexlinse rot, rund 

Catadiptre rouge, rond 

1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 

-Elektrische Geräte II 

Appareil electriques 11 

1 


ALN NSA 


Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabrleant 


Gegenstand 


Objet 


Textseite 275 
zu Bildseite 63 
Texte 275pour 
Illustration 63 

Anz 

Nb 


900 03 82 0038 
900 03 93 0221 
900 03 93 1022 
900 03 87 1207 
680g 58 0033 

680g 58 0032 

682g 16 0025 

680 58 0077 

782 72 0007 

782 72 0005 

488a 74 0013 


Schraube M3xl0 DIN 63 vzk. 

Scheibe 3, 2 DIN 125 vzk. 

Federring B3 DIN 127 vzk. 

Mutter M3 DIN 934 vzk. 

Dichtung (wird von GRD beigestellt) 

Sicherung (C9121-4-10 (10A) 

(wird von GRD bei gestellt) 

Apparateklemme 

Relais z. Hom 

Stecker f. Scheinwerferlampe (Hella 
12/38-1)(wahlweise statt 782 72 05) 

Stecker f. Scheinwerfer (Bosch 
1304 485 030)(wahlweise statt 
782 72 07) 

Unterlage (ab 151.Fh. 2 Stk.) 


Vis M3xl0 DIN 63 galv. 

Rondelle 3,2 DIN 125 galv. 

Rondelle Grower B3 DIN 127 galv. 

Ecrou M3 DIN 934 galv. 

Joint (livre par GRD) 

Circlip (C9121-4-10 )(10A) 

(livre par GRD) 

Pince 

Relai d' avertisseur 

Fiche pour larrtpe de projecteur 
(Hella 12/38-1 )(au choix 72 7205 


p(8) 

I 

4 

I 

8 

8 

1 

i 

1 

2 

1 


Fiche pr. lampe de projecteur 1 
(Bosch 1 304 485 030)(au choix 
782 72 07) 

Garniture (a partir de la cabine 1 
151. 2 pieces) 


j 


t 


I 


i 


I 

i 

I 
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TABLEAU DE BORD 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 277 
zu Bildseite 64 

Texte 277 pour 
Illustration 64 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

S 

s 

TEYR A 680gl 3t 4x4 

TEYR A 680g 3t 4x4 

Instrumententafel 

Tableau de bord 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. dea Fabrikanten 1 
No d'art. du fabrtcant | 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

1 


682g 16 0014 

Instrumententafel vollst. 

Tableau de bord compl. 

1 

2 


900 03 82 3328 

Linsenschraube AM6xl, 5 DIN 85-4 vzk. 

Vis a tete fraise 

5 

3 


680 58 0085 

Luftmanometer (VDO 151.07/16/89) 
(mit Pos. 18) 

YManometre d'air (avec. fig. 18) 
VDO 151.07/16/89) 

1 

4 


680g 58 0013 

Ölmanometer VDO 160.03/16/18 
(mit Pos. 18) 

Manometre d'huile (VDO 16.03/ 
16/18 (avec. fig. 18) 

1 

5 


480a 58 0036 

Öldruckschlauch 

Tuyau flexible 

1 

6 


680 58 0018 

Öldruckleitung II 

Conduite de huile II 

1 

7 


680 58 0106 

Öldruckleitung I 

Conduite d'huile I 

1 

8 


480a 58 0004 

Öldruckschlauch am Motor 

Tuyau flexible de pression d'huile 

1 

9 


680 58 0152 

Schelle 

Collier 

2 

10 

I- > 

680 58 0086 

Kühlwasser-Fernthermometer (elektr. 

VDO 310 415/10/10 (bis Fzg.Nr. 

nur bei Vwdg. v,Pos.ll)(mit Pos. 18 

Thermometre a distance de l'eau 
de refroidissement (jusqu'au 

veh.)(seulement avec fig.ll) 

(avec fig. 18) 

i 

10. 

| 

1 

680 58 0116 

Elektr. Kühlwasser-Fernthermometer 
(VDO 31.0,454/14/3)(ab Fzg.Nr.... 
(nur bei Vwdg, v.Pos, 11A) (mit 

Pos. 18) 

Thermometre a distance de Teau 
de refroidissement (a partir du 
veh. . . )(seulement avec fig. 11A) 
avec fig.18) 

i 

11 


480 58 0014 

Geber (VD/ 32.801/1/6)(bis Fzg. 

Nr.)(nur bei Vwdg. v. Pos. 10) 

Convertisseur (VDO 320.801/1/6 
(jusqu'au veh.... )(seulement 
avec fig.10) 

i 

11 


990 00 58 0018 

Geber (VDO 323.801/1/6)(ab Fzg. 
Nr....)(nur bei Vwdg.v.Pos.10A) 

Convertisseur (VDO 323.801/1/6 
(a partir du vehl... )(seulement 
avec fig. 10A) 

i 

12 


480a 58 0039 

Anschlußklemme (bis Fzg. Nr....) 

Borne (jusqu'au veh....) 

i 

12 

A 

614 09 0050 

Anschlußklemme (ab Fzg. Nr....) 

Borne (a partir du veh....) 

i 

1^ 


900 03 82 2108 

Zylinderschraube AM4x6 DIN 84-4S 
vzk.(bis Fzg.Nr.) 

Vis cylindrique AM4x6 DIN 84-4S 
galv. (jusqu'au veh.) 

i 

14 


900 03 05 9211 

Dichtring Cl4xl8 DIN 7603 

Joint CI 4x18 DIN 7603 

2 

IS 


680g 58 0012 

Tachometer VDO 120.20/3/189 
(mit Pos, 18) 

Tachymetre VDO 12.20/3/189 
(avec.fig. 18) 

1 

16 


68 0 58 0 0 34 

Antriebswelle zum Tachometer 
(200 501/01/11/1016)1=4650 

Arbre flexible du tachymetre 
(200 501/01/11/1016)1=4650 

1 

11 


380 9 58 0146 

Hutmanschette 

Coupefle 

1 

16 


900 0 3 45 2423 

Glühlampe zu den Instrumenten 

Osram 3899-24V, 3W 

i 

Lampe des instruments Osram 

3899 24V, 3W 

4 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 279 
zu Bildseite 64 

Texte279 pour 
Illustration 64 


Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Instrumententafel 

Tableau de bord 




Art. Nr. d§a Fabrikanten 
No d'art du tabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

L9 


680 g 

58 0015 

Anlaßdruckknopf Bosch 0 343 004 003 

Bouton de demarrage Bosch 0 343 
004 003 

1 

20 


680g 

58 0016 

Schaltkasten Bosch 0 342 201 006 

Commutateur principal Bosch 0 342 
201 006 

1 

21 


680g 

58 0018 

Tarnlichtschalter (KIRSTEN) 

Commutateur d'obscurcissement 
(KIRSTEN) 

1 

22 


680g 

58 0009 

Schild zum Tarnlichtschalter 

Etriquette du commutateur 

1 

23 


68Cg 

58 0019 

Ladestrom-Kontrolleuchte (Hella 

50/12) rot 

Lampe de courant de Charge rouge 
(Hella 50/12) 

1 

24 


680g 

58 0019 

Blinker-Kontrolleuchte (Hella 50/12) 

Lampe temoin des clignoteurs 
(Hella 50/12) rouge 

1 

25 


680g 

58 0020 

Fernlicht-Kontrolleuchte (Hella 50/12 
blau 

Lampe temoin des projecteurs 
(Hella 50/12) bleu 

1 

26 


680g 

58 0019 

Öldruck-Kontrolleuchte (Hella 50/12) 
rot 

Lampe temoin de pression d'huile 
(Hella 50/12) rouge 

1 

27 


680g 

58 0021 

Allrad-Kontrolleuchte (Hella 50/13) 

Lampe temoin de la traction avant 
(Hella 50/13) 

1 

28 


680g 

58 0021 

Differentialsperre-Kontrolleuchte 
(Hella 50/13) grün 

Lampe temoin du blocage de 
diff. (Hella 50/13) vert 

1 

29 


900 03 

45 2421 

Glühlampe zu den Kontrolleuchten 
(H24V 2W DIN 72601) 

Lampe a incandescence 

H24V 2W DIN 72601) 

6 

30 


680g 

58 0007 

Schild zur Ladestrom-Kontrolleuchte 

Etiquette pour lampe temoin de 
Charge 

1 

31 


680g 

58 0003 

Schild zur Blinker-Kontrolleuchte 

Etiquette pour lampe temoin de 
clignoteur 

1 

32 


680g 

58 0005 

Schild zur Fernlicht-Kontrolleuchte 

Etiquette pour lampe temoin des 
projecteurs 

1 

33 


680g 

58 0006 

Schild zur Öldruck-Kontrolleuchte 

Etiquette pour lampe temoin de 
pression d'huile 

1 

34 


680 g 

58 0001 

Schild zur Allrad-Kontrolleuchte 

Etiquette pour lampe temoin de 
traction avant 

1 

35 


680t 

58 0004 

Schild zur Differentialsperr-Kontroll- 
leuchte 

Etiquette pour lampe temoin de 
blocage de diff. 

1 

36 


680g 

58 0011 

Anweisungsschild 

Plaquette avec instructions 

1 

37 


900 03 84 3019 

Zylinderblechschraube B2, 9x13 DIN 
DIN 7971 vzk. 

Vis cylindrique taraudeuse B2, 9x 

9, 5 DIN 7971 galv. 

2 

38 


680g 

58 0010 

Schild für Wischermotorschalter 

Etiquette pour moteur de clignoteur 

i 

39 


680g 

58 0008 

Schild für Heizgebläseschalter 

Etiquette pour commutateur de 
ventilateur de chauffaee 

i 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 281 
zu Bildseite 64 
Texte 28lpour 
Illustration 64 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 

Steyr a 680g 3t 4x4 

Instrumententafel 

Tableau de bord 



ALN NSA 

Art. Nr. de« Fabrikanten 
No d'art. du tabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

40 


680 g 58 0030 

Bünkgeber (Hella 91 PMK+lx20W,24V) 

Transmetteur clignotant (Hella 
PMK3+lx20W, 24V) 

1 

41 


900 03 82 2212 

Zyl. Schraube AM5xl0 DIN 84-4Svzk. 

Vis cylindrique AM5xl0 DIN 84-4S 
galv. 

6 

42 


900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 

2 

43 


900 03 87 1222 

Mutter M5 DIN 934m5S, vzk. 

Ecrou M5 DIN 934m5S, galv. 

2 

44 


682n 84 0006 

Heizungs-Schalter (bis 150. Fh.) 

Commutateur de chauffage 
(jusquß au la 150 cabine) 

1 

44i 


682g 84 0010 

Heizungs-Schaltfer (ab 151. Fh) 

Commutateur de chauffage (a 
partir de la 150 cab.) 


45 


68 2 74 0 0 5 6 

Wischer-Schalter (Bosch 0 340 109 005) 
SH/RZ 11/4) 

Commutateur d'essuie-glaces 
(Bosch 0 340 109 005 SH/RZ 11/4) 

1 

45. 


6828 74 0161 

Griff 

Poignee 

1 

46 


682g 16 0030 

Schild "Heizen"-"Entfrosten" 

Plaquetta "chauffage-degrivrage" 

1 

47 


680 g 58 0026 

Sicherungsblock mit Automaten links 

Boite a coupe-circuit automatique 
gauche 

1 

48 


680g 58 0027 

Sicherungsblock mit Automaten rechts 

Boite a coupe-circuit automatique 
droite 

1 

49 


900 03 82 2247 

Zylinderschraube M5x20 DIN 84-4S 
vzk. 

Vis cylindrique M5x20 DIN 84-4S 
galv. 

4 

50 


680g 58 0028 

Abdeckplatte 

Plaque de recouvrement 

1 

51 


900 03 84 3002 

Zylinderblechschraube B2, 9x10 

DIN 7971 vzk. 

Vis cylindrique B2, 9x10 DIN 7971 
galv. 

6 

52 


680g 58 0031 

Steckdose 

Prise de courant 

1 

53 


680g 58 0022 

Blinkerschalter 

Commutateur de clignoteur 

1 

54 


682g 16 0020 

Schalt ventilträger 

Support de valve de commande 

1 

55 


900 03 82 2224 

Zyl. Schraube M5xl2 DIN 84-4Svzk, 

Vis cylindrique M5xl2 MN 84-4S 
galv. 

4 

56 


900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 

4 

57 


900 03 87 1222 

Mutter M5 DIN 934m5S, vzk. 

Ecrou M5 DIN 934m5S, galv. 

4 

58 


900 0382 2312 

Zyl. Schraube M6xl0 DIN 84-4S S vzk. 

Vis cylindrique M6xl0 DIN 84-4S 
galv. 

2 

59 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 

2 

60 


680 g 35 0005 

Sperrklappe vollst. 

Clapet de verrouillage compl. 

1 

61 


680 g 28 0006 

Sperrklappe vollst. 

Clapet de verrouillage compl 

1 

62 


682g 16 0023 

Deckel z, Scheibenwischer 

Couvercle de Tessuie-glaces 

1 

63 


900 03 82 7208 

Linsensenikschraube M5xl0 DIN 91 
verschromt 

Vis a tete fraisee M5xl0 DIN 91 

chrome 

4 

64 


682g 16 0017 

Tragbtlgel vollst. 

Bride de Suspension compl. 

1 

65 


900 03 82 2121 

Zylinderschraube AM4xl0 DIN 84 vzk. 

Vis cylindrique AM4xl0 DIN 84 

3 

66 


682g 16 0028 

Pneudrucktafel 

Tableau de pression des pneus 

1 

67 


682g 16 0029 

Tafel "Anlassen des Motors" 

Tableau "demarrage du moteur” 

1 

68 


682g 16 0027 

Gewichtstafel 

Tableau de poids 

1 

68. 

\ 

682g 16 0035 

Gewichtstafel mit Daten 
(nur f. Pritschenwagen) 

Tableau de poids avec donnees 
(seulement av. camion a plateau) 

1 

68. 

\ 

682g 16 0036 

Gewichtstafel mit Daten 
(nur für Funkwagen) 

Tableau de poids avec donnees 
(seulement pour camion radio) 

1 


GRD-Kalalog-Textselle F. 9.313 - 505 1/6247 - 7-1968 - 5000 - 19200/1 







Bild 64a 
Illustration 64a 





Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680 gl 3t 4x4 

STEYR A 680 g 3t 4x4 

Bosch-Wischermotor 

Moteur pour essuie-glaces Bosch 


Textseite 281a 
zu Bildseite 64a 
Texte 281apour 
Illustration 64a 


Al m KIQA Nr - de8 Fabrikanten 

NOM No d art du fabf | C ant 


Gegenstand 


682g 74 0004 Wischermotor vollst 

(Bosch 0 390 327 001) 


Moteur p. essuie-glaces compl. 
(Bosch 0 390 327 001) 


Polgehäuse (Bosch 1 395 001 100) Carter d'inducteur (Bosch 1 395 j 1 

001 100) 

Getriebegehäuse (Bosch 1 395 105 005) Carter p. boTte de vitesses 1 

(Bosch 1 395 105 005) 

i 

Gewindestift (Bosch 1 393 400 001) Goujon (Bosch 1 393 400 001) 1 

! i 

Anker vollst. (Bosch 1 394 010 095) Ancre compl. (Bosch 1 394 010 095) 1 


Anlaufteil (Bosch 1 393 212 001) 


Piece d'appuie (Bosch 1 393 212 001)1 


Bürstenhalter vollst. (Bosch 1 394 336 j Porte-balais (Bosch 1 394 336 051) 1 

051) 

Kohlebürstensatz (Bosch 1 397 014 102) Jeu de balais (Bosch 1 397 014 102) 1 


Druckfeder (Bosch 1 134 652 000) 

Lagerdeckel (Bosch 1 395 510 068) 
Schraube (B9sch 1 393 410 005) 
Scheibe (Bosch 2 916 069 006) 
Achse (Bosch 1 396 100 312 ) 
Scheibe (Bosch 1 390 101 002) 
Scheibe (Bosch 1 390 101 078) 
Deckel (Bosch 1 395 500 092) 


j Ressort de pression (Bosch 1 134 1 

652 000) 

Couvercle (Bosch 1 395 510 068) j 1 

| 

Vis (Bosch 1 393 410 005) 1 1 

Rondelle (Bosch 2 916 069 006) 1 

Axe (Bosch 1 396 100 312) | 1 

: Rondelle (Bosch 1 390 101 002) j B 

Rondelle (Bosch 1 390 101 078) | B 

Couvercle (Bosch 1 395 500 092) I 1 
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Illustration 65 


FAHRGESTELL 

CHASSIS 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Fahrgestell 

Chassis 


Textseite 285 
zu Bildseite 65 
Texte 285pour 
Illustration 65 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Fahrgestell 

Chassis 


Textseite 287 
zu Bildseite65 
Texte 287 pour 
Illustration 65 


AI Kl K1QA Art. Nf. des Fabrikanten 

Nr» rt'art rtu fahrlrjtnt 


no d'art, du («bricant Gegenstand 

682g 52 0706 6. Blatt 

680g 52 0707 7. Blatt 

680g 52 0708 8. Blatt 

680g 52 0709 9. Blatt 

680g 52 0710 10. Blatt 

680g 52 0711 11. Blatt 

586 52 0780 12. Blatt 

580 52 0706 Mittelbolzen 

680 52 0799 Mutter 

680 52 0798 Scheibe 

I 

680g 52 0712 Federklammer innen 

680g 52 0713 Federklammer außen 

680 52 0022 Federlasche vollst zur Vorderfeder 

680 52 0030 Federbolzen zur Federlasche 


6 Lame de ressort 
e 

7 Lame de ressort 
e 

8 Lame de ressort 
e 

9 Lame de ressort 
10 C Lame de ressort 

g 

11 Lamede ressort 

e 

12 Lame de ressort 
Etoquiau 

Ecrou 

Rondelle 

Bride de ressort int. 
Bride de ressort ext. 


Jumelle de ressort compl. du 1 

ressor avant 

Axe de ressort | 4 


680 52 0157 Büchse zur Vorderfeder und Federlasche Douille de jumelle 


68 0 52 000 7 Federbolzen zur Vorderfeder 


Axe de ressort 


900 03 80 0562 Schraube M10x65 DIN 931m8G, vzk. Vis M10x65 DIN 931m8G gal^. I 10 

900 03 88 8614 Sicherheitsmutter MIO DIN 982-6G zn Ecrou freine MIO DIN 982-6G zn j 10 


680 52 0050 Distanzscheibe 

680 52 0032 Federspannplatte links zur Vorder¬ 

feder 


Rondelle entretoise 2 4 

Plaque de serrage du ressort avant 1 
gauche 


68 0 52 0033 Federspannplatte rechts zur Vorder- Plaque de serrage du ressort avant 1 

droite 


680g 52 0006 Vorderfederbügel rechts 

680g 52 0005 Vorderfederbügel links 

380 9 52 0023 Kronenmutter 

680 52 0025 Scheibe 

900 03 92 0347 Splint 4x35 DIN 94 vzk. 

680 52 0104 Gummihohlfeder 


Etrier de ressort avant droite I 2 

I 

i 

Etrier de ressort avant gauche j 2 
Ecrou a crenaux ! 8 

Rondelle 8 

Goupille fendue 4x35 DIN 94, galv, 8 
Tampon elastique creux 2 
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Textseite 289 
zu Bildseite 65 


Nr. 

TS 83/72 


Nr. 


STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 

Fahrgestell 

Chassis 

Texte 289pour 
Illustration 65 

Flfl. 

ALN NSA 

Art Nr. de* Fabrikanten 
No d'arl. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 



680 

52 0103 

Topf zur Gummihohlfeder 

Cage de tampon 


2 

30 


680 

52 0099 

Büchse zur Gummihohlfeder 

Douille du tampon 


2 

31 


680 

51 0098 

Druckring zur Gummihohlfeder 

Rondelle de pression du tampon 

2 

32 


900 03 80 0637 

Schraube M12x55 DIN 931m8G, vzk. 

Vis M12x55 DIN 931m8G, galv. 

2 

33 


900 03 88 8618 

Sicherheitsmutter M12 DIN 982-6G zn 

Ecrou freine M12 DIN 982-6G zn 

2 

34 


680 

51 0425 

Vorderfederanschlag vollst. (für Seil¬ 
windenwagen 1 Stk.) 

Butee de ressort avant compl. 

(pour camion avec treuil 1 piece) 

2 

35 


900 03 80 0536 

Schraube M10x45 DIN 931m8G. vzk. 
(für Seilwindenwagen 3 Stück) 

Vis M10x45 DIN 931m8G, galv. 
(pour camion avec treuill 3 pieces) 

6 

35a 


406 

01 0094 

Sicherheitsmutter MIO DIN 982-6G 

Zn. (für Seilwindenwagen 3 Stück) 

Ecrou freine MIO DIN 982-6G 
(pour camion avec treuiel 3 pieces) 

6 

36 


680g 

52 0003 

Hinterfeder vollst. 

Ressort arriere compl. 


2 

- 


680 

52 0770 

Hauptfederblatt 

Lame maitresse de ressort 

2 

- 


680 

52 0771 

Fangblatt 


Lame de ressort de retenue 

2 

- 


680 

52 0772 

3. Blatt 


e 

3 Lame de ressort 


2 

- 


680 

52 0730 

4. Blatt 


e 

4 Lame de ressort 


2 

- 


680 

52 0773 

5. Blatt 


e 

5 Lame de ressort 


2 

- 


680 

52 0774 

6. Blatt 


e 

6 Lame de ressort 


2 

- 


680 

52 0775 

7. Blatt 


e 

7 Lame de ressort 


2 

- 


680g 

52 0 703 

8. Blatt 


e 

8 Lame de ressort 


2 

- 


680 

52 0777 

9. Blatt 


e 

9 Lame de ressort 


2 

- 


680 

52 0778 

10. Blatt 


e 

10 Lame de ressort 


2 

- 


680 

52 0779 

11. Blatt 


e 

11 Lame de ressort 


2 

- 


680 

52 0738 

12. Blatt 


e 

12 Lame de ressort 


2 

/ 


680 g 

52 0701 

Mittelbolzen 

Etoquiau 


2 

- 


680 

52 0799 

Mutter 


Ecrou 


2 

- 


680 

52 0798 

Scheibe 


Rondelle 


2 

- 


680g 

52 0 702 

Federklammem innen u. außen 

Bride de ressort int. et ext. 

4 

37 


680 

52 0156 

Büchse zur Hinterfeder u. Federlasche 

Douille pour ressort et jumelle 

4 


l 





arriere 
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Textseite 291 
zu Bildseite65 
Texte 291pour 
Illustration 65 


Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 
STEYR A 680 g 3t 4x4 

Fahrgestell 

Chassis 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb. 

38 


680 52 0111 

Federbolzen z . Hinterfeder und Feder¬ 
lasche 

Axe de ressort 

6 

41 


900 03 96 3115 

Kegelschmiemippel CM8xl DIN 71412 

Graisseur CM8xl DIN 71412 

10 

41 < 


900 03 96 3114 

Kegelschmiemippel BM8xl DIN 71412 
z. Vorderfeder links vorne 

Graisseur BM 8x1 DIN 71412 > 

2 

42 


68 0 52 0017 

Federlashhe vollst. zur Hinterfeder 

Jumelle de ressort compl. pour 
ressort arriere 

2 

44 


586 52 0054 

Hinterfederbügel 

Etrier de ressort arriere 

1 

45 


680 52 0 0 5 6 

Scheibe 

Rondelle 

8 

46 


900 03 88 8626 

Mutter M18xl, 5 DIN 982-6G zn 

Ecrou M18xl, 5 DIN 982-6G zn 

8 

47 


680 52 0100 

Federunterlage 

Semelle de ressort 

2 

48 


580 52 0037 

Führungsbolzen z. Federunterlage 

Vis de centrage du patin 

2 

49 


680g 51 0085 

Bügel vollst. z. Hinterachsanschlag 
(Funkwagen) 

Etrier compl. pour butee de pont 
arriere (camion radio) 

2 

49 


680g 51 0094 

Bügel vollst. z. Hinterachsanschlag 

Etrier compl, pour butee de pont 

arriere (camion avec treuil) 

2 

50 


586 52 0021 

Anschlag vollst. z. Hinterachse 

Butee compl. pour pont arriere 

2 

51 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou MIO DIN 934m 6S, galv. 

8 

52 


900 03 93 1122 

Federring B10 ©IN 127 vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv, 

8 

52 

i 

900 0 3 8 0 2 523 

Schraube M10x25 DIN 933m8G, vzk. 

Vis M10x25 DIN 933m8G, galv. 

4 

53 


680 51 0101 

Rollenbahn rechts 

Rouleaux de glissement droite 

1 

54 


680 51 0102 

Rollenbahn links 

Rouleau de glissement gauche 

1 

55 


900 03 80 2515 

Schraube M10x20 DIN 933m8G, vzk. 

Ecrau Ml0x20 DIN 933m8G galv. 

4 

56 


900 03 93 1122 

Federring z. Schraube B10 DIN 127 

vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv, 

4 

57 


680 68 0024 

Stoßdämpfer vollst. 

Amortisseur compl. 

2 

58 


680 68 0002 

Lagerschraube z. Stoßdämpfer 

Vis de logement de Tamortisseur 

4 

59 


900 03 87 2345 

Kronenmutter M15xl, 5 DIN 937m6S, 

Ecrou crenele Ml 5x1, 5 DIN 937 

4 




vzk. 

m6S galv. 


60 


900 03 92 0337 

Splint 4x30 DIN 94 Fl. St. vzk. 

Goupille fendue 4x30 DIN 94 Fl St. 
galv. 

4 
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Textseite 293 
zu Bildseite 65 
Texte 293pour 
Illustration 65 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g3t 4x4 

Fahrgestell 

Chassis 


Hfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. d«a Fabrikanten 
No d'art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb. 

61 


480 

68 0004 

Stabilisator 

Stabilisateur 

1 

62 


480a 

68 0021 

Lasche vollst. z. Stabilisator 

Jumelle compl. de stabilisateur 

2 

63 


480a 

68 0026 

Silentbloc z. Stabilisator 

Silentbloc du stabilisateur 

4 

64 


480a 

68 0025 

Büchse zum Hebel 22 DIN 176 

Douille de levier 

4 

65 


480a 

68 0024 

Sechskantschraube zum Hebel 

Vis du levier 

4 

66 


900 03 

871330 

Mutter zum Hebel M14xl, 5 DIN 934 
m6S 

Ecrou du levier M14xl, 5 DIN 934 
m6S 

4 

67 


900 03 

93 1160 

Fedening zum Hebel B14 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower du levier B14 DIN 
127 galv. 

4 

68 


480a 

68 0007 

Lagergehäuse vollst. z. Stabilisator 

Corps de logement compl. du 
stabilisateur 

2 

69 

480a 

68 0010 

Gummilager zum Stabilisator 

Palier en caoutchouc du stabilisa¬ 
teur 

2 

70 


900 03 

80 2523 

Schraube M10x25 DIN 933m8G vzk. 

Vis Ml 0x25 DIN 933m8G galv. 

4 

71 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou MIO DIN 934m6S, galv. 

4 

72 


900 03 93 1122 

Federring B10 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv, 

4 

73 


900 03 80 3631 

Schraube z. Querträger IV M12xl, 5x30 
DIN 960m8G, vzk. 

Vis de la traverse IV M12xl, 5x30 
DIN 960m8G, galv. 

6 

74 


900 03 88 8619 

Mutter selbstsichernd M12xl, 5 DIN 982 

Ecrou freine M12xl, 5 DIN 982 

6 

75 


780 

62 0030 

Federspannplatte 

Plaque de serrage 

2 

76 


680g 

93 0007 

Anhängevorrichtung 

Attelage 

1 

77 


900 03 80 3946 

Schraube M18xl, 5x75 DIN 960m8G 
vzk. 

Vis Ml8x1, 5x75 DIN 960m8G galv, 

4 

78 


380 9 

52 0042 

Sicherheitsmutter M18xl, 5 

Ecrou freine M18xl, 5 

4 

79 


680g 

93 0005 

Zuglasche 

Chape d'attelage 

2 

80 


680g 

93 0006 

Bolzen vollst. 

Broche compl. 

2 

81 


900 03 80 3737 

Schraube Ml4xl, 5x40 DIN 960m8Gvzk 

. Vis Ml4xl, 5x40 DIN 960m8G,galv 

. 6 

83 


680 

34 0026 

Sicherheitsmutter M14xl, 5 

Ecrou freine M14xl, 5 

8 

84 


900 03 80 3761 

Schraube M14xl, 5x75 DIN 960m8Gvzk 

. Vis M14xl, 5x75 DIN 960 m8G,gali 

. 2 
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Textseite 235 
zu Bildseite 65 

Texte 295pour 
Illustration 65 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A680gl 3t 4x4 

STEYR A680g 3t 4x4 

Fahrgestell 

Chässis 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

85 


682g 

76 

0022 

Schlußleuchten u. Kennzeichenträger 

Feux arrifcre et porte plaque d Imma- 








triculation 

2 

86 


900 03 

80 

3753 

Schraube Ml4x1,5x55 DIN 960m8G,v: 

;k. Vis M14xl,5 DIN960m8G,galv. 

2 

87 


900 03 

88 

8736 

Mutter Ml4xl,5 DIN 985-5S,vzk. 

Ecrou M14xl,5 DIN 985-5S galv. 

2 

88 


682g 

76 

0036 

Kabelbride 

Bride de cSble 

2 

89 


900 03 

12 

9010 

Gummitülle 10x1 KN 496 

Passe fil en caoutchouc 10x1 KN496 

2 

90 


682g 

76 

0020 

Nummerntafelblech hinten 

T81e de la plaque d Immatriculation 

2 

91 


682g 

76 

0032 

Gummiband 

Bande en caoutchouc 

4 

92 


682g 

76 

0031 

Platte 

Plaque 

8 

93 


900 03 

82 

2247 

Zylinderschraube A M5x20 DIN 84-5D 

Vis cylindrique AM5x20 DIN 84-5D 







vzk . 

galv. 

20 

94 


900 03 

87 

1222 

Mutter M5 DIN 934m6S, vzk. . 

Ecrou M5 DIN 934m6S, galv. 

20 

95 


900 03 

93 

1062 

Federring B5 DIN 127, vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127,galv. 

20 

96 


900 03 

82 

2317 

Zylinderschraube M6xl2 DIN84-5D vzk 

Vis cylindrique M6xl2 DIN 84-5Dgaly 

. 8 

97 


900 03 

93 

1232 

Mutter M6 DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou M6 DIN 934m6S, galv. 

8 

98 


900 03 

93 

1082 

Federring B6 DIN 127, vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127,galv. 

8 

99 


682g 

76 

0033 

Pendelrückstrahler 

Catadioptre oscillant 

2 

00 


682g 

76 

0035 

Platte 

Plaque 

2 

.01 


682g 

76 

0042 

Schraube 

Vis 

4 

.02 


682g 

76 

0043 

Federring 

Rondelle Grower 

4 

03 


682g 

76 

0044 

Mutter 

Ecrou 

4 

.04 


680 

51 

2119 

Lage rkonsole (A 6 8 0g 1) 

Support (A680gl) 

1 

05 


900 03 

88 

8619 

Mutter M12xl,5 DIN 982 (A680gl) 

Icrou M12xl,5 DIN 982 (A680gl) 

2 

06 


900 03 

80 

2523 

Schraube Ml0x25 DIN 933 (A 680 gl) 

Vis Ml0x25 DIN 933 (A680gl) 

4 

07 


900 03 88 8614 

Mutter MIO DIN 982 (A680gl) 

Ecrou MIO DIN 982 (A680gl) 

4 
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Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Auspuffleitung 

Tuyanterie d'echappement 


Textseite 297 
zu Bildseite 66 
Texte 297 pour 
Illustration 66 


Fio. 

ALN NSA 

Art. Nr. de« Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb. 

1 


680 54 0085 

Vordere Auspuffleitung 

Tuyau d'echappement avant 

1 

2 


680 54 0004 

Dichtlinse 

Lentille d'etancheite 

1 

3 


900 03 80 0551 

Schraube M10x55 DIN 931m8G, vzk. 

Vis M10x55 DIN 931m8G, galv. 

4 

4 


609f 11 0002 

Thermag-Mutter 

Ecrou-Thermag 

8 

5 



Gehäuse z. Auspuffbremse 
(siehe Bild 16, Pos.9) 

Boitier de frein sur l'echappement 
(voyez ill. 16, fig. 9) 

- 

6 


680 54 0089 

Auspuffleitung v. Auspuffbremse z. 

A uspufftopf 

Tuyau d'echappement du frein au' 
silencieux 

1 

7 


900 03 80 0579 

Schraube M10x85 DIN 931m8G vzk. 

Vis Ml0x85 DIN 931m8G, galv. 

4 

8 


680 54 0088 

Schelle oben 

Collier sup. 

1 

9 


680 54 0087 

Schelle unten 

Collier inf. 

1 

10 


900 03 80 2515 

Schraube M10x20 DIN 933m8G vzk. 

Vis M10x20 DIN 933m8G, galv. 

2 

11 


900 03 93 1122 

Federring B10 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv. 

2 

12 


780 54 0017 

Dichtung 

Joint 

1 

13 


680g 54 0003 

Auspufftopf m. hinterem Auspuffrohr 

Silencieux avec tuyau arriere 

1 

14 


900 03 80 0619 

Schraube M12x40 DIN 931m8G, vzk. 

Vis M12x40 DIN 931m8G, galv. 

2 

15 


190 21 0013 

Sicherheitsmutter 

Ecrou freine 

2 

16 


680 g 54 0004 

Oberer Bügel 

Etriei superieur 

1 

17 


680g 54 0005 

Unterer Bügel 

Etrier inf. 

2 

18 


900 03 80 2523 

Schraube M10x25 DIN 933m8G vzk. 

Vis Ml0x25 DIN 933m8G, galv. 

2 

19 


900 03 80 0516 

Schraube M10x30 DIN 931m8G, vzk. 

Vis M10x30 DIN 931m8G, galv. 

2 

20 


880a 54 0083 

Lager (Gummi-Metall) 

Support (caoutchouc metal) 

1 

21 


900 03 87 1305 

Mutter MIO DIN 934m6S, vzk. 

• 

Ecrou MIO DIN 934m6S, vzk. 

11 

22 


900 03 93 1122 

Federring B10 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B10 DIN 127 galv. 

12 

23 


680g 54 0015 

Bügel 

Etrier 

1 

24 


9Ö0 03 87 0231 

Mutter MIO DIN 439 vzk. 

•Jt.C 

Ecrou MIO DIN 439 galv. 

1 
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Textseite 299 

HB J- BP 

Nr. xS 83/72 

Nr. 

zu Bildseite 67 

hm 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Stoßbalken 

Pare-chocs 

Texte299 pour 
Illustration 67 


ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 


1 


680 93 0130 

Stoßbalken vollst. 

Pare-chocs compl. 

1 

2 


680 93 0077 

Stoßbalkenkonsole rechts (bei Funk¬ 
wagen) 

Console de pare-chocs droite 
(pour camion radio) 

1 

2 


680 93 0169 

Stoßbalkenkonsole techts (bei Seil¬ 
windenwagen) 

Console de pare-chocs gauche 
(pour camion av treuil) 

1 

3 


680 93 0078 

Stoßbalke-nkonsole links 

Console de pare-chocs gauche 

1 

4 


900 03 80 3643 

Schraube M12 DIN 1, 5x35 DIN 961 vzk. 

Ecrou M12xl, 5x35 DIN 961 galv. 

8 

5 


900 03 93 0282 

Scheibe 13 DIN 125 vzk. 

Rondelle 13 DIN 125 galv. 

8 

6 


609b 03 0015 

Sicherheitsm utter 

Ecrou freine 

8 

7 


900 03 80 3631 

Schraube M12xl, 5x30 DIN 960m8G 
vzk. 

Vis M12xl, 5x30 EIN 960m8G 
galv. 

4 

8 


900 03 80 3734 

Schraube M14xl, 5x35 DIN 961 vzk. 

Vis Ml4xl, 5x35 DIN 961 galv. 

4 

9 


680 34 0026 

Sicherheitsmutter 

Ecrou freine 

4 

10 


900 03 80 3633 

Schraube M12xl, 5x30 DIN 961 vzk. 

Vis M12xl, 5x30 DIN 961 galv. 

6 

11 


609b 03 0015 

Sicherheitsm utter 

Ecrou freine 

2 

12 


680 93 0136 

Spannfeder 

Ressort de tension 

1 

13 


680 93 0137 

Vorsteckbolzen mit Kette und Lasche 

Broche avec chaine et linguette 

1 

14 


900 03 80 0317 

Schraube M6x20 DIN 931m8G, vzk. 

Vis M6x20 DIN 931m8G, galv. 

1 

15 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 12 7 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 

1 

16 


680g 93 0004 

Stütze z. Tarnscheinwerfer 

Support du projecteur d'obscrurcissf 
ment 

-1 

17 


900 03 80 2329 

Sthraube z. Stütze M6xl8 DIN 

933m8G, vzk. 

Vis du Support M6xl8 DIN 933m8G 
galv. 

2 

18 


900 03 87 1232 

Mutter M6 DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou M8 DIN 934m 6S, galv. 

2 

19 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv 

2 

20 


680 93 0141 

Nummerntafelträger vorne (bis Fzg.166' 

Porte plaque avant 

1 

20 


680 93 01 60 t 

Nummerntafelträger vorne (ab Fzg.l66f 

! Porte plaque avant 

1 

21 


900 03 80 2307 

Schraube M6xl0 DIN 933m8G vzk. 

Vis M6xl0 DIN 933m8G, galv. 

3 

22 


900 03 93 1232 

Mutter M6 DIN 934m6S, vzk 

Ecrou M6 DIN 934m6S, galv. 

3 

23 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 

3 

24 


680 93 0142 

Truppenerkennungstafel vorne 

Plaque avant d'identification de 
troupe 

1 

25 


900 03 80 2307 

Schraube M6xl0 DIN 933m8G, vzk. 

VisM6xlO DIN 933m8G, galv. 

2 

26 


900 03 93 1232 

Mutter M6 DIN 934m6 S vzk. 

Ecrou M6 DIN 934m 6S, galv. 

2 

27 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127:vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 

2 

28 


686 93 0161 

Gewindeplatte 

Plaque 

2 

29 


900 03 86 1171 

Schraube BMI0x25 

Vis BM 10x25 

4 
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Illustration 68 


SEILWINDENGEHAUSE 
CARTER DE TREUIL 


Seite 300 


Page 300 













Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Seilwindengehäuse 

Carter de treuil 


AI Kl K1QA Art Nr. dea Fabrikanten | 
MLIN NOM No d art du fabrtcant 


Gegenstand 


680 g 97 0092 Seilwinde HEROS kompl. 893 45 800 
(A680g) 

680 97 0049 Seilwinde HEROS kompl. 893 512 00 

(A680gl) 

Best. Nr, HEROS 
■ ! 

893 458 01 Gehäuse 

89 300 25 Dichtung 

- Radialdichtring 75x55x12 DIN 6503 

89 300 120 Gehäusedeckel klein 

900 0 3 93 1162 Federring A14 DIN 127 

900 03 80 0721 SK-Schraube M14x45 DIN 931-8G 

j 

900 03 96 2025 Verschlußschraube M14xl, 5 SK 22x 22 
i DIN 7604 

i - Eisenasbesring (14,2x20x2 )WN A8-b 

i 

i 

| 900 03 80 3844 SK-Schraube Ml6x1, 5x60 DIN 960m8G 

900 03 80 3843 SK-Schraube Ml 6x1, 5x65 DIN 960 8.8 

900 0 3 8 8 8 624 SK-Mutter Ml 6x1, 5 DIN 982-6G zn 
selbstsichernd 

Eisenasbesring (30x38x25) WN A8-a 

i 

900 03 96 2051 Verschlußschraube SK 41x27 DIN 7604 

89 600 65 Verschlußschraube kompl, 

- Radialdichtring 70x90x12 DIN 6503 

893 300 52 Bremsgehäuse 

I 

- Federring 14 DIN 7980 

j Zyl.Schr.m.Innen-SK M14x25 
DIN 6912-8G 

l I 

SK-Schraube M6xl0 DIN 931-4D 
803 300 53 Schutzring 

72l 2501 83 Bremsband kompl. (Pos. 20-25) 

Hohlniete 6x10x7 DIN 7331 
781 250 83 II Bremsbelag 


Textseite 301 
zu Bildseite 68 
Texte 301 pour 
Illustration 68 


Treuil HEROS compl. 893 45 800 1 

A680g 

Treuil HEROS compl. 893 512 00 1 

A 680 gl 


Carter 1 

Joint 1 

Bague d'etancheite 1 

Petit couvercle 1 

Rondelle Grower A14 DIN 127 4 

Vis Ml4x45 DIN 931-8G 4 

Bouchon de fermeture M14xl, 5 1 

SK 22x22 DIN 7604 

Rondelle amiante arme (14, 2x20x 1 

2) WN A8-b 

Vis M16xl, 5x60 DIN 960m8G,galv, 4 
Vis Ml6x1, 5x65 DIN 960-8.8 2 

Ecrou M16xl, 5 DIN 982-6G zn 6 

Rondelle amiante arme (30x38x2,5) 

WN A8-a 

Bouchon de fermeture SK 41x27 1 

DIN 7604 

Bouchon de fermeture compl. 1 

Bague d^etancheite 1 

Carter de frein 1 

Rondelle elastique 14 DIN 7980 4 

Vis cylindrique avec 6pans int, 4 

Ml4x25 DIN 6912-8G 

Vis M6x10 DIN 931-4D 5 

Anneau de protection 1 

Bande de frein compl. (fig-20-25) 1 

Rivet creux 6x10x7 DIN 7331 20 

Garniture de frein 4 
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Katalog 

Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 303 
zu Bildseite 68 

«—Mi 

Nr. 

TS 83/72 

Nr. 


STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Seilwindengehäuse 

Carter de treuil 

Texte 303 pour 
Illustration 68 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. dee Fabrikanten 
No d arf, du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

22 


721 250 83 1 

Bremsband 

Bande de frein 


23 


721 250 83 III 

Spannschraube lang 

Vis de serrage long 

i 

24 


721 250 83 IV 

Spannschraube kurz 

Vis de serrage court 

i 

25 


" 

Halbrundniete 6x15 DIN 660 

Rivet a tete ronde 

8 

26 


982 301 18 

Druckfeder 

Ressort de pression 

1 

27 


900 03 87 1510 

Flache SK-Mutter MIO DIN 936-4Dvzk 

Ecrou plat MIO DIN 936-4D galv. 

3 

28 


900 03 93 5419 

Federnde Zahnscheibe A10, 5 DIN 6797 

Rondelle eventail A10, 5 DIN 6797 

1 

29 

f 

900 03 87 1305 

SK-Mutter MIO DIN 934 - 4D 

Ecrou MIO DIN 934-4D 

1 

30 


81 500 09 

Gehäusedeckel groß 

Couvercle, grand 

1 

31 



Zyl. Sehr.m,Innen-SK M10x20 DIN 

6912-8G 

Vis cylindrique ä 6pans int. 

Ml0x20 DIN 6912-8G 

5 

32 



Zyl.Sehr.m.Innen SK M10xl5 DIN 

6912 -8 G 

Vis cylindrique a 6pans int. 

MlOxlö DIN 6912-8G 

5 

33 


680g 97 0094 

Seil z. Seilwinde x) 

Cable de treuil x) 

1 

34 


893 451 23 

Distanzschraube 

Vis entretoise 

1 

35 


893 451 22 

Distanzschraube 

Vis entretoise 

1 

36 


89 300 24 

Beilagscheibe 0, 25 mm 

Rondelle 0, 25 mm 

B 

36 


89 300 24 

Beilagscheibe 0, 50 mm 

Rondelle 0, 50 mm 

B 

36 


89 300 24 

Beilagscheibe 1, 0 mm 

Rondelle 1, 0 mm 

B 

37 


900 03 93 118 2 

Federring Al6 DIN 127 

Rondelle Grower Al 6 DIN 127 

3 

38 


- 

Hutmutter Ml6 DIN 917-5S 

Ecrou chapeau Ml 6 DIN 917-5S 

3 

39 


892 600 88 III 

Bremsbelag 

Gamiture de frein 

1 

40 


89 301 27 

Schlappseilbremse kompl. 

Frein de cable detendue compl. 

1 

41 


- 

Paßkerbstift 6x16 DIN 1472-6S 

Cheville de centrage a' entaille 

1 

42 


892 301 18 

Druckfeder 

Ressort de pression 

1 

43 


892 301136 

Federhülse 

Fourreau de ressort 

1 

44 


900 03 87 1577 

SK-Mutter M24xl, 5 DIN 936-5D 

Ecrou M24xl, 5 DIN 936-5D 

1 

45 


900 03 93 0301 

Scheibe Al 7> DIN 125 vzk. 

Rondelle DIN 125 galv. 

4 

46 


893 458 02 

Schild 

Plaquettej 

1 

47 


- 

Halbrundkerbnagel 3x8 DIN 1476-4D 

Clou ä tete demi ronde et entaille 

4 

48 


- 

Typenschild 2x48x100 

Plaquette de type 2x48x100 

1 

49 



Kegelwulstschmierkopf A8 DIN 71412 

x) wird von GRD beigestellt 

Gcaisseur A8 DIN 71412 

livre par GRD 

1 
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Nr. _ TS 83/72 

STEYR A 68Ogi 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 


Nr. 


Baugruppe Gr. d'ensemble Textseite 305 

zu Bildseite 69 

Seilwindenantrieb Texte 305 pour 

Commande de treuil Illustration 69 


fio. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 



Bestell-Nr. 




1 


89 300 10 

Lagerbüchse 

Douille de logement 

3 

2 


- 

Gewindestift M6xl8 DIN 551-5S 

Cheville filetee M6xl8 DIN 551 ^S 

6 

3 


89 301 26 

Hauptwelle 

Arbre principal 

1 

4 


- 

Paßfeder 18x11x55 DIN 6885 

Clavette 18x11x55 DIN 6885 

2 

5 


893 001 15 

Schneckenradflansch 

Flasque de couronne 

1 

6 


893 001 14 

Schneckenrad 

Couronne de vis sans fin 

1 

7 


900 03 80 0619 x 

SK-Schraube M12x40 DIN931-8G 

Ecrou M12x40 DIN 931-8G 

8 

8 


900 03 93 1142 x 

Federring B12 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B12 DIN 127 galv. 

8 

9 

900 03 87 1319 x. 

SK-Mutter M12 DIN 934-5S 

Ecrou M12 DIN 934-5S, galv. 

8 

10 

i 893 458 11 

Antriebsflansch 

' 

Flasque d'entrainement 

1 

11 

893 00 17 ' 

Scheibe 

Rondelle 

1 

12 

900 03 87 2345 x 

Kronenmutter flach Ml 6x1, 5 

DIN 937-5S (2 Stk. bei A680gl) 

Ecrou crenele Ml 6x1, 5 

DIN 937-5S, vzk. 

1 

13 

900 03 92 0337 x 

Splint 4x30 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 4x30 DIN 94 galv. 

1 

14 

900 03 83 2431 x 

.1 

SK-Schraube M8x30 DIN 601 vzk. 

Ecrou M8x30 DIN 601 galv. 

4 

15 

900 03 88 8610 x 

i 

SK-Mutter selbstsichernd M8 DIN 

982-6G zn 

Ecrou freine M8 DIN 982-6G 

zn 

8)12 

16 


893 021 04 

Trommelflansch 

Flasque de tambour 

1 

17 


900 03 80 0737 x 

SK -Schraube M14x60 DIN 931-8G vzk. 

Ecrou M14x80 DIN 931-8G galv. 

8 

18 


900 03 93 1162 x 

Federring Bl4 DIN 127 

Rondelle Grower B14D1N 127 

8 

19 


893 02 06 

Klauenkupplung 

Manchon d / accouplement 

1 

20 

! 893 458 32 

I 

Schalt welle 

Arbre d/accouplement 

1 

21 

• 


Zyl.Schraube m.Innensechskant 

M8x25 DIN 931-8G, vzk. 

Vis cylindrique ä 6pans int. 

M8x25 DIN 931-8G, galv 

4 

22 

' 

900 03 93 1102 x 

• 

Federring B8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 

4 

23 


893 4511 03 

Seiltrommel 

Tambour de frein 

1 

24 


893 3012 33 

Trommelzapfen 

Cheville de tambour 

1 

25 


- 

Federring 12 DIN 7980 

Rondelle elastique 12 DIN 7980 

6 

26 


** 

Zyl.Sehr.m.Innen SK M12x25 DIN 

Vis cylindrique a 6pans int. 

6 




6912-8G 

Ml2x25 DIN 6912-8G 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 307 

zu Bildseite69 
Texte 307p Our 
Illustration 69 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Seilwindenantrieb 

Commande de treuil 


na- 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 

27 



- 


Stahlkugel 8. 5 fl DIN 5401 

Bille d'acier 8, 5 0 DIN 5401 


28 


892 

301 

12 

Druckfeder 

Ressort de pression 

1 

29 



- 


Gewindestift M10x25 DIN 553-5S 

Cheville filetee M10x25 DIN 553-5. 

11 

30 


89 

301 

35 

Büchse 

Doui Ile 

1 

31 


89 

301 

34 

Laufbüchse 

Douille de glissement 

1 

32 


893 

458 

28 

Kupplungshebel 

Levier d'embrayage 

1 

33 


893 

458 

28-1 

Gewindebolzen (rund 10x75 DIN 1013) 

Axe filete (rond 10x75 DIN 1013) 

2 

34 


893 

504 

49 

Bremstrommel 

Tambour de frein 

1 

35 


893 

300 

50 

Distanzscheibe 

Rondelle entretoise 

1 

36 



- 


O-Ring R 55-4 

Joint torique R 55-4 

1 

37 


893 

500 

60 

Distanzring 

Anneau entretoise 

1 

38 


893 

504 

51 

Distanzbüchse 

Bague entretoise 

1 

39 


. 

- 


Kegelrollenlager 30211 DIN 720 

Roulement ä rouleaux coniques 

2 

40 


89 

400 

08 

Büchse 

Douille 

2 

41 



- 


Paßfeder 14x6x25 DIN 6885 

Clavette 14x6x25 DIN 6885 

1 

42 


893 

300 

13 

Schneckenrolle 

Vis sans fin 

1 

43 


89 

302 

29 

. Zwischenring , 

Rondelle intermediaire 

1 

44 


893 

504 

50 

Distanzbuchse 

Douille entretoise 

- 

1 

45 


893 

504 

52a 

Ausgleichscheibe 0, 2 mm 

Rondelle de reglage 0, 2 mm 

B 

45 


893 

504 

52b 

Ausgleichscheibe 0, 5 mm 

Rondelle de reglage 0, 5 mm 

B 

46 


893 

456 

07 

Antriebswelle A 680g 

Arbre d'enatrainement 

1 

46 


893 

512 

07 

Antriebswelle A 680gl 

Arbre d'entrainement 

1 

47 



- 


Paßfeder 8x7x28 DIN 6885 

Clavette A8x7x28 DIN 6885 

1 

48 


892 

800 

104 

Paßfeder 8x5x29 

Clavette 8x5x29 

1 

49 


893 

456 

05-1 

Büchse A 680g 

Douille A 680g 

1 

50 


893 

458 

05 

Kupplungsscheibe 

Disque d'embrayage 

1 

51 


892 

609 

101 

Scherflansch A 680g 

Flasque de cisaillement 

1 

52 


680g 

86 0003 

Scherschraube (6Stk. Reserve) 

892 457 99 

Vis de cisaillement 892 457 99 

1(6) 

53 


892 

801 

102 

Mitnehmerscheibe 

Disque d'entrainement • 

1 

54 



- 


Federring A8 DIN 7480 

Rondelle elastique A8 DIN 7480 

1 
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Nr, TS 83/72 



Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 309 
zu Bildseite 69 

Nr. 

Seilwindenantrieb 

Commande de treuil 

Texte 309 pour 
Illustration 


Ai m K1QA ' Art ' Nr - de ® Fabrikanten 
ML.IN INOM No d - art du f a bricant 


Gegenstand 

Zyl.Schr. m.Innen-SK M8x30 
DIN 6912-8G (A680g) 


Vis cylindrique ä 6 pans int. 
M8x30 DIN 6912-8G (A680g) 


Leichtspannstift 118x60 DIN 1481 Cheville de serrage l€ger I 18x60 

DIN 1481 


- Kegelwulstschmierkopf AlOxl 

DIN 71412 

680g 97 0093 Gelenkwelle, vollst. GWB Essen 

0 187 00 01 79 514/2 Lz=l420 
(A680g) 

6 8 0 97 0 045 Gelenkwelle vollst. (A680gl) 


Graisseur AlOxl DIN 71412 


Arbre de transmission ä joint de 
Cardan compl. GWB Essen 
0187 00 01 79 514/2 Lz=l420 

Arbre de transmission ä joint de 
cardan compl. (A680gl) 


580 97 0701 Zapfenkreuzgarnitur Croisillon compl. 

580 97 0702 Sich.Ring Circlip 

900 03 80 2424 SK-Schraube M8x25 DIN 933m8G,vzk.Vis M8x25 DIN 933m8G, galv. 

680 97 0046 Zwischenwelle mit Lager (A680gl) Arbre avec palier (A680gl) 

900 03 80 3626 Schraube Ml2x1,5x25 DIN 961 Vis M12xl,5x25 DIN 961 (A680gl) 

(A680gl) 


Kugelratsche 

Walterscheid V 1570.65,5 


Cliquet pour percer 
Walterscheid V 1570.65,5 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680 ß 3t 4x4 

Seilführung 

Guide de cable 


Textseite 311 
zu Bildseite 70 
Texte 3 llpour 
Illustration 70 


Al Kl MQA I Art Nr - de * Fabrikanten 
MLM INön No d lrt du dbrlcant 


Gegenstand 


Objet 


Plaque support soude 


680g 97 0095 Anpreßrolle kompl. 893 458 60 Roue tendeur campk893 458 60 

Bestell- Nr . 

893 458 32 Anbauplatte geschw. Plaque support soude 

900 03 80 3828 SK-Schraube Ml6x1. 5x35 DIN 961m8G Vis Ml6x1, 5x35 DIN 961m8G 5' 

vzk. galv. 

900 0 3 88 8 624 SK-Mutter selbstsichernd M16xl, 5 DIN Ecrou freine Ml6x1 1 5 DIN 982-6G 5 

982-6G zn zb 


893 609 34 Büchse Douille 

680g 97 0049 Seilrolle 893 458 61 Roue de cable 893 458 61 

680g 97 0096 Seilwindenabstützung kompl. A 680g Tendeur de cable compl.A680g 

680 97 0048 Seilwindenabstützung kompl. A 680gl Tendeur de cable compl.A680gl 

892 609 35 Deckplatte Disque de recouvrement 

900 03 93 1122 Federring A10 DIN 127 Rondelle Grower A10 DIN 127 

SK-Schraube M10x25 DIN 601-4D Vis M10x25 DIN 601-4D 

892 609 105 Schmiernippelverlängerung Allonge de graisseur 

- Schmiernippel G8 DIN 71412 Graisseur C8 DIN 71412 


Disque de recouvrement 
Rondelle Grower A10 DIN 127 
Vis M10x25 DIN 601-4D 
Allonge de graisseur 
Graisseur C8 DIN 71412 


900 03 93 3451 Seeger-Sicherungsring A60x2 DIN 471 Circlip A60x2 DIN 471 


892 609 73 Laufbüchse 

892 609 62 Exzenter 

892 609 74 Anlaufscheibe 

1900 301 478 Laufbüchse Bosch 32x40x18 

900 03 93 4400 Seegerring 180x2, 5 DIN 472 

- Kugellager 16010 DIN 625 

892 609 60 Anpreßrolle 

- Borg-Wamer-Freilauf BW 167 
Kugellager 16011 HN625 

892 609 61 La ge* flansch 

892 609 72 Bremsbelag 

- Hohlniet B5x0, 7x8 DIN 7340 

892 609 66 Paßfeder A10x8xl8 


Douille de glissement 

Excent rique 

Rondelle d'appui 

Douille de glissement Bosch 32x 
40x18 

Cirilip 180x2, 5 DIN 472 
Roulraent a billes 16010 DIN 625 
Roue tendeur 
Roue libre Borg BW 167 
Roulementä billes 16011 DIN 625 
Flasque de logement 
Gamiture de frein 
Rivet creux B5x0, 7x8 DIN 7340 
Clavette A10x8xl8 


892 609 63 Druckplatte m.Federhebel(892 609 67) Plaquette de pression avec levier 

ressort (892 609 67) 
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Illustration 70 


SEILFÜHRUNG 
GUIDE DE CABLE 


Seite 312 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 313 

Nr. TS 83/72 

.Nr. 

zu Bildseite 70 

STEYR A 680 gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Seilftlhrung 

Guide de cäble 

Texte 313 pour 
Illustration 70 


ALN NSA 

Art Nr. dM Fibrl kanten 
No d'ort du fftbricont 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb. 


892 60 9 65 

Deckscheibe 

Rondelle 

1 


- 

Tellerfeder 31, 5x16x3x1,25 

Cuvette de ressort 31, 5x16x3x1,25 

9 


892 60 9 64 

Federhut 

Chapeau de ressort 

1 


900 03 87 1335 

SK-Mutter Ml 6 DIN 934-4D 

Ecrou Ml6 DIN 934-4D 

2 


- 

Schmiernippel CIO DIN 71412 

Graisseur CIO DIN 71412 

1 


WN A 3-e 

Zugfeder 180x18x2, 5 

Ressort tendeur 180x18, x2, 5 

1 


680 g 97 0097 

Seilftlhrung kompl, (892 60 9 2 0) 

Guide de cable compl. (892 60 9 20) 

2 


892 609 21 

Gehäuse 

Carter 

2 


892 609 27 

Bolzen 

Axe 

2 


1924 201 620 

Büchse 30x40x45 (Bosch) 

Douille 30x40x45 (Bosch) 

8 


892 609 23 

Rolle 

Rouleau 

2 


- 

Kegelwulstschmierkopf A10 DIN 71412 

Gnaisseur A10 DIN 71412 

6 


892 609 24 

Bolzen 

Axe 

2 


892 60 9 22 

Rolle 

Rouleau 

2 


892 609 28 

Achshalter 

Frein d'axe 

2 


900 03 80 2411 

SK-Schraube M8xl5 DIN 933-8 G 

Vis M8xl5 DIN 933-8 G 

4 


- 

O-Ring 12x1, 5 

Joint torique 12x1, 5 

4 


- 

Gewindestift AM10x20 DIN 914 

CheviUe filetee AMI0x20 DIN914 

4 


892 609 52 

Bolzen 

Axe 

4 


1900 301 475 

Büchse 30x38x32 (Bosch) 

Douille 30x38x32 (Bosch) 

8 


892 609 25 

Rolle 

Rouleau 

4 


893 458 129b 

ßeilagscheibe 1mm 

Rondelle 1 mm 

8 


893 458 129a 

Beilagscheibe 2mm 

Rondelle 2 mm 

8 


680g 97 0057 

Lagerbolzen z. Seilrolle vollst, 

(893 458 63) 

Axe support pour roue de cable 
(893 458 63) comp. 

1 


900 03 80 3643 

SK-Schraube M12xl, 5x35 DIN 961 vzk 

Vis M12xl, 5x35 DIN 961 gal.v 

4 


900 03 88 8619 

SK-Mutter selbstsichernd Ml2xl, 5 

DIN 982-6G zn 

Ecrou freine M12xl, 5 DIN 982-6G 

zn 

4 


680g 97 0050 

Seilrolle (893 458 64) 

Roue de cäble (893 458 64) 

1 


680g 97 0077 

Büchse )892 698 34) 

Douille (892 698 34) 

1 


900 03 93 3451 

Sicherungsring 60x2 DIN 471 

Circlip 60x2 DIN 471 

1 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr- TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680 g 3t 4x4 

Anpreßrolle u. Seilführung 

Guide de cable 


Textseite 315 
zu Bildseite 70 
Texte 315pour 
Illustration 70 



ALN NSA 

Art Nr. daa Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

55 


900 03 96 3124 

56 


680g 97 0061 

57 


680g 97 0060 

58 


900 03 93 3046 

59 


680 g 97 0083 

60 


680g 97 0090 

61 


680 g 97 0089 

62 


680g 97 0101 

63 


900 03 93 5031 

64 


900 03 93 3200 

i 

65 


900 03 96 2124 

66 


900 03 80 0529 

67 


900 03 88 8614 

68 


900 03 80 2727 

69 


900 03 93 1162 

70 


900 03 93 0291 

71 


680g 97 0064 

72 


900 03 80 2527 

73 


900 03 88 8614 

74 


900 03 80 3747 

75 


900 03 SB 1 8622 


Gegenstand 


680g 97 0061 Sicherungsbügel vollst. (893 458 65) Etrier protecteur com pl. (893 458 66 1 

680g 97 0060 Feder (893 458 68) Ressort (893 458 68) 1 

900 03 93 3046 Sicherungsring 10x1 DIN 471 Circlip 10x1 DIN 471 1 


(nur bei Seilwinde) 


Console compl. (893 458 66) 
(seulement quand treuil) 

Douille (893 458 68) 

Roue de cable (893 458 67) 

Rondelle axiale 

Rondelle 30 UN 1440 galv. 

Circlip A30xl, 5 DIN 471 

Graisseur AMlOxl DIN 71412 


900 03 80 0529 SK-Schraube M10x40 DIN 931m8Gvzh Vis M10x40 DIN 931m8G, galv. 


(nur bei Seilwinde) 


(seulement quand treuil) 


900 03 88 8614 SK-Mutter selbstsichernd M10 DIN Ecrou freine MIO DIN 982-6G zn 3 


(982-6G (nur bei Seilwinde) 


(seulement quand treuil) 


900 03 80 2727 SK-Schraube M14x35 DIN 933 vzk. Vis M14x35 DIN 933 galv. 4 

900 0 3 93 1162 Federring Bl4 DIN 127 vzk. Rondelle Grower Bl4 DIN 127 galv. 4 

900 03 93 0291 Scheibe 15 DIN 125 St vzk. Rondelle 15 DIN 125 St galv. 2 

680g 97 0064 Sicherungsblech (893 458 69) T3le d'arret (893 458 69) 1 


982- 6G zn 


900 03 80 3747 SK-Schraube M14xl, 5x45 DIN 961 | Vis Ml4xl, 5x45 DIN 961m8G 


m8G, vzk. 


DIN 982 6G zn 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 319 
zu Bildseite 7 ! 
Texte 319 pour 
Illustration 71 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680E 3t 4x4 

Fahrerhaus 

Cabine du conducbeur 


Hfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 

1 


682a 

90 0601 

Fahrerhaus vollst.mit Türen, Glas ohne 

Cabine compl.av. portieres vitres 

|1 





i Sitze, Trittbleche, Fußbodenbelag 

sans Sieges, marche pied, garniture 







de plancher 


2 


682g 

71 0101 

Windschutzscheibe 

Pare-brise 

2 

3 


682g 

71 0207 

Dichtrahmen rechts 

Cadre de pare-brise droite 

1 

4 


682b 

71 0207 

Dichtrahmen links 

Cadre de pare-brise gauche 

1 

5 


682b 

71 0103 

Einlegestreifen lang 

Joint d'etancheite long 

2 

6 


682b 

71 0104 

Einlegestreifen kurz 

Joint d'etancheite court 

2 



682b 

35 0126 

Schiebenfenster vollst. (Pos. 7-18.-20- 

Fenetre coulisante compl. (fig. 

1 





20b) 

7-18, 20-20b) 


7 

i 682b 

35 0700 

Untere Rahmenhälfte 

Demi cadre inf. 

1 

8 

! 682b 

35 0701 

Obere Rahmenhälfte 

Demi cadre sup. 

1 

1 

9 

682b 

71 0700 

Einlaggummi links 

Joint en caoutchouc gauche 

1 

10 

682b 

71 0701 

Einlaggummi iechts 

Joint en caoutchouc droite 

1 

11 

j 683b 

71 0702 

Scheibe feststehend 

Vitre fixe 

1 

12 

1 683b 

71 0703 

Scheibe verschiebbar 

Vitre coulissante 

1 

13 

682b 

i 

71 0706 

Rahmenstück 

Piece de cadre 

1 

14 

682b 

71 0704 

Dichtgummi 

Jd nt en caoutchouc 

1 

15 


682b 

71 0702 

Schiebefensterfeststeller 

Blocage de la fenetre coulissante 

1 

16 


900 03 

82 7103 

Linsensenkschraube M4x5 DIN 91-4S 

Vis ä tete goute de fuif. M4x5 

2 





vzk. 

DIN91-4S, galv. 


17 


900 03 82 0130 

Senkschraube M4xl2 DIN 63-4S, vzk, 

. 

Vis a tete noyee M4xl2 DIN 63-4S 

4 





galv. 


18 


682b 

35 0703 

Fensterknopf 

Bouton de fenetre 

1 

19 

682 

71 0008 

Dichtrahmen. 

Cadre d'etancheite 

1 

20 

682b 

j 

35 0 704 

Beilage 

Rondelle 

2 

20 

1 682b 

35 0705 

Dichtung 

Joint 

2 

20 

b 

900 03 

82 0221 

Linsensenkschraube M5xl2 DIN 63- 

Vis a tete goute de suif.M5xl2 

1 





4S, vzk. 

DIN 63-4S galv 


21 


682 

77 0040 

Schutzgitter zum Rückwandfenster 

Grille protectrice de fenetre arr. 

1 

22 


900 03 80 2321 

Schraube M6xl6 DIN 933m8G, vzk. 

| 

Vis M6xl6 DIN 933m8Ggalv # | 

i 

12 

23 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. j 

12 

24 


682g 

77 0005 

i 

1 

A ußenrückbli ckspiegelhalterung links 

i 

Support de glace retroviseur gauche 

1 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A680gl 3t 4x4 

STEYR A680e 3t 4x4 

Fahrerhaus 

Cabine de conducteur 


Textseite 321 
zu Bildseite 71 
Texte 321 pour 
Illustration 71 


Flfl. 


ALN NSA 


Art. Klr. d» Fabrikanten 
No d'art. du labrlcant 


Gegenstand 


Objet 


Anz 

Nb 


24; 


682g 77 0004 

A ußenrückb licks piege 1ha lterung rechts 

Support de glace retroviseur droite 

1 

25 


682g 77 0003 

A ußenrilckb licks piegel 

Retroviseur 

2 

26 


900 03 82 0241 

SchraubeAM 5x18 DIN 53-4S, vzk. 

Vis ä tSte noyde AM5xl8 DIN63-4S 






galv. 

8 

27 


682 77 0012 

Einsteiggriff an Vorderwamd 

Poignde sur paroi avant 

1 

28 


682 77 0046 

Gummischeibe 

Rondelle en caoutchouc 

2 

29 


900 03 93 3613 

Scheibe R 9,5 DIN 440, vzk. 

Rondelle R 9,5 DIN 440 galv. 

2 

30 


900 03 80 0465 

Schraube M8x80 DIN 931m6G vzk. 

Vis M8x80 DIN 931m8G, galv. 

2 

31 


682n 77 0007 

Sonnenblende 

Pare-soleil 

2 

32 


900 03 93 2603 

Scheibe R 5, 8 DIN 440, vzk. 

Rondelle R 5,8 DIN 440, galv. 

4 

32; 


900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127, vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127,galv. 

4 

33 


900 03 82 2232 

Schraube M5xl6 DIN 84 vzk. 

Vis M5xl5 DIN 84, galv. 

4 

34 


160 00 77 0023 

Kleiderhaken 

Porte manteau 

2 

35 


900 03 84 4030 

Schraube B 3,5x19 DIN 7973, vzk. 

Vis B 3,5x19 DIN 7973, galv. 

4 

36 


682 33 0062 

Schließkeil links 

Coin gauche 

1 

37 


682 33 0061 

Schließkeil rechts 

Coin droite 

1 

38 


900 03 82 5447 

Senkschraube AM8:65 DIN 87-4S, vzk 

.Vis ä tgte noyge AM8x35 DIN 87-4S 






galv. 

6 

39 


682 33 0069 

T tirhaltelager 

Support de pivot 

2 

40 


682 33 0077 

Gummischeibe 

Rondelle en caoutchouc 

2 

41 


682 33 0170 

Türhalterstange ab FH ... 

Tige de pivot 

2 

42 


900 03 90 1314 

Zylinderstift 6m6xl4 DIN 7 

Cheville cylindrique 6m6xl8 DIN 6 

2 

43 


900 03 82 2324 

Zylinderschraube M6xl5 DIN 84-4S 

Vis cylindrique M6xl5 DIN 84-4S 





vzk. 

galv. 

4 

44 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127, vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127,galv. 

4 

45 


682 n 78 0003 

Zierscheibe 

jDisque enjoliveur 

1 

46 


900 03 87 1222 

Mutter M5 DIN 934 m5S, vzk. 

Ecrou M5 DIN 934m5S, galv. 

2 

47 


900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127, vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127, galv. 

t 

2 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 325 
zu Bildseite 71 

Texte325 pour 
Illustration 71 

Nr - TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Fahrerhaus 

Cabine du conducteur 


na. 

ALN NSA 

Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

89 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 EIN 127 galv. 

8 

90 


900 03 87 1232 

Mutter M6 DIN 934m5S, vzk. 

Ecrou M6 DIN 934m5S, galv. 

8 

91 


782 41 000 7 

Gimetall-Lager (Megi-Konus 78602 6S 
(mit Pos. 98) 

Palier Gimetal (Megi-Konus 786026 
S) (avec fig. 98) 

4 

92 


900 03 80 2424 

Schraube M8x25 DIN 933m8G vzk. 

Vis M8x25 DIN 933m8G galv. 

16 

93 


900 03 93 0261 

Scheibe 8, 4 DIN 125 vzk. 

Rondelle 8, 4 DIN 12E galv. 

16 

94 


900 03 93 1102 

Federring B8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 UN 127 galv.l 

16 

95 


900 03 87 1252 

Mutter M8 DIN 934m6S, vzk. 

Ecrou M8 DIN 934m6S galv. 

16 

96 


782 41 0008 

Obere Deckscheibe 

Rondelle sup. 

4 

97 


900 03 80 0664 

Schraube (hinten) M12x90 DIN 931 - 
m8G vzk. 

Vis (arri£re) Ml2x90 DIN 931m8G 
galv. 

2 

98 


782 41 0009 

Untere Deckscheibe 

Rondelle inf. 

4 

99 


782 41 0011 

Distanzhtilse 

Douille entretoise 

4 

10C 


80 53 0024 

Sechskantmbtter (selbstsichernd) 

Ecrou freine 

4 

101 


900 03 80 0180 

Schraube vorne M12xl50 DIN 931m8G 

vzk. 

Vis avant M12xl50 DIN 931m8G 
galv. 

2 

105 


682b 83 0136 

Kühlerabdeckung rechts 

Recouvrement de radiateur droite 

1 

10C 


682b 83 0137 

Kühlerabdeckung links 

Recouvrement de radiateur gauche 

1 

104 


682b 83 0133 

Gummistreifen 

Bande de coutchouc 

2 

10E 


900 0 3 93 0241 

Scheibe 5, 3 DIN 125 vzk. 

Rondelle 5, 3 DIN 125 galv. 

8 

IOC 


900 03 84 3142 

Zylinderblechschraube B4,2x13 DIN 
7971 vzk. 

Vis cylindrique taraudeuse B4, 2x 

13 DIN 7971 galv. 

8 

10" 


682n 11 0001 

Ktlhlermaske vollst. 

Calandre de radiateur compl. 

1 

108 


682 11 0014 

Streckm eta llgitter 

Grille metallique 

1 

109 


682 11 0022 

Mecano-Speed-Nut 

Mecano-Speed-Nut 

11 

111 


682 11 0019 

Scheibe 

Rondelle 

17 

112 


900 03 84 3157 

Zylinderblechschraube B4, 9x19 DIN 
7971 vzk. 

Vis cylindrique taraudeuse B4, 9x 

19 DIN 7971 galv. 

17 

LI 3 


900 03 93 7279 

Scheibe 6 KN 688 vzk; 

Rondelle 6 KN 688 galv. 

B 

L14 


682 11 0021 

Gummipuffer 

Tampon de caoutchouc 

2 

L15 


900 03 82 0253 

Senkschraube AM5x30 DIN 63-4S vzk. 

Vis atete noyee M5x25 DIN 63-4S 

2 




' 

galv. 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 

Fahrerhaus 

Cabine de conducteur 


ALN NSA 


Art. Nr. da» F«Drlkantan ftononQtnnH 

No d ort, du fabrlcant UBgenStana 


682g 11 0009 Fangseil mit Schutzschlauch 


191 73 0039 Distanzhülse 

682 11 0016 Winkel 

900 0 3 93 0251 Scheibe 6, 4 DIN 125 vzk. 

900 03 93 1082 Federring B6 DIN 127 vzk. 

900 03 87 1232 Mutter M6 DIN 934m5S, vzk. 


Textseite 327 
zu Bildseite 71 
Texte 327 pour 
icteur Illustration 71 


Objet A N " b z 


Cable d'arret avec gaine 1 

Douille entretoise 1 

Equerre 1 

Rondelle 6, 4 DIN 125 galv. 4 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 5 
Ecrou M6 DIN 934 m5S, galv. 1 


682 11 0065 Kühlermaskenschloß vollst. (Pos.123- Serrure de calandre compl. 


I 128) 

j 

682 11 0076 Zunge 

j 900 03 87 1252 Mutter M8 DIN 934m6s, vzk. 

I 682 11 0066 Schloßgehäuse 

I 

I 682 11 00 69 Bügel 

i * 

; 682 11 0071 DistanzbUchse 


(fig. 123-128) 

Languette 

Ecrou M8 DIN 934m6S, galv. 

Boitier de verrou 

Verrou 

Douille entretoise 


900 03 90 3008 Bolzen 6hllx70x62 DIN 1433 vzk. Axe 6hllx70x62 DIN 1433 galv. 


900 03 92 0034 Splint 1, 5x12 DIN 94 vzk. 

i 

682 11 0070 Druckfeder 


Goupille fendue 1, 5x12 DIN 94gal\. 1 
Ressort de’pression 1 


900 03 80 2321 Schraube M6xl6 DIN 933m8G vzk. Vis M6xl5 DIN 933m8G galv. 

900 03 80 2331 Schraube (Fangseil)(M6x20 DIN 933 Vis (cable d'aret)M6x20 DIN 

m8G vzk. 933m8G, galv. 

900 03 93 0251 Scheibe 6.4 DIN 125 vzk. Rondelle 6. 4 DIN 125 galv. 3 

681 27 0027 Scheibe Rondelle 1 

I . ‘ 

| 900 03 93 1082 Federring B6 DIN 127 vzk. Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 4 

682 11 0073 Zugdraht mit Nippel Cable avec nipple 1 

i 

l 

682 11 0077 Bowdenzugspirale Gaine Bowden 1 

682 11 0083 Bügel Bride 1 

i 

682 11 0084 Schelle Collier 1 


900 03 82 2121 Zylinderschraube M4xl0 DIN 84-4S Vis cylindrique M5xl0 DIN 84-4S 2 

vzk. galv. 

900 03 87 1216' Mutter M4 DIN 934m5S, vzk. Ecrou M4 IIN 934nß S. galv. 2 

900 03 93 1042 Federring B4 DIN 127 vzk. Rondelle Grower B4 DIN 127 galv. 2 

682 11 0072 GewindebUchse 


Bague filete 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Fahrerhaus 

Cabine de conducteur 


Fig. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d’art. du fabrlcant 

142 


900 03 93 5416 

142 


900 03 87 0231 

144 


682 11 0086 

14t 


900 03 82 2113 

14£ 

1 

381f 31 0058 

147 

| 

900 03 87 1216 

148 


900 03 93 1042 

i 

14E 

900 03 87 1223 


Gegenstand 


Textseite 329 
zu Bildseite 71 
Texte 329 pour 
Illustration 71 


Anz 


Federscheibe AlO, 5 DIN 6797 vzk. Rondelle elastique A10, 5 DIN 6797 1 

galv. 


Mutter MIO DIN 439 m 6 S, vzk. 
Zugstange 


Ecrou MIO DIN 439m5S galv. 
Tige de traction 


900 03 82 2113 Zylinderschraube AM4x8 DIN 84-4S Vis cylindrique AM4x8 DIN 84-4S 1 

vzk. 4S, galv. j 

381f 31 0058 ' Seilklemmblech Tole serre cable 1 

900 03 87 1216 Mutter M4 DIN 934m5S, vzk. Ecrou M4 DIN 934m5S, galv. 1 

s t 

900 03 93 1042 ! Federring B4 DIN 127 vzk. Rondelle Grower B4 DIN 127 galv. i 1 

I 

900 03 87 1223 1 Muttet M5 DIN 934m5S verchromt Ecrou M5 DIN 934m5S, chrome 1 


488a 31 0074 Griff 


Poignee 


900 03 82 2317 t Zylinderschraube M6xl2 DIN 84-4S Vis cylindrique M6xl2 DIN 84-4S 2 

vzk, galv. 

900 03 87 1232 Mutter M 6 DIN 934m5S, vzk. I Ecrou M 6 DIN 934m5S, galv. 2 

I j 

900 03 93 1082 Federring B 6 DIN 127 vzk. | Rondelle Grower B 6 DIN 127 galv. 2 

632 16 0175 | Handschuhkasten j Boite a gants 1 1 

900 03 69 9564 Mutter B4, 8 DIN 105117 J Ecrou B 4 , 8 DIN 105117 i 5 


900 03 84 4165 Lisensenkblechschraube M4, 8x13 1 Vis ä tete goute de suif taradeuse 5 

DIN 7981, vzk. ' j M4,8x13 DIN 7981 galv. J 

682 16 0202 Handschuhkastendeckel j Couvercle de boite i gants ;1 

682 16 0208 Dauermagnetverschluß vollst. Verrouillage magnetique compl. jl 

682b 16 0026 Griff Poignee 1 

| ! 

271 31 0056 Gummipuffer i Tampon de caoutchouc ! 2 

i j 

586c 23 0006 Sechskantmutter (selbstsichernd) ! Ecrou frei ne 2 

| i 

213 08 0149 Gummischeibe Rondelle en caoutchouc i 2 


900 03 84 3041 Zyl. Blechschxaube B3, 6x13 DIN 7971 Vis cylindrique taraudeuse B3, 6 x | 2 
: vzk. ' 13 DIN 7971 galv, 

; 900 03 82 2048 Zylinderschraube M3x8 DIN 84-4S vzk Vis cylindrique M3x8 DIN 84-4S , 2 

■ i galv. 


900 03 93 5458 Zahnscheibe A3,2 DIN 6797 

j 

682g 77 0006 Spiegelunterlage 


Rondelle eventail A 3,2 DIN 6797 1 2 

j 

Garniture de glace j 2 


| 900 03 80 2321 | Schraube M6xl5 DIN 933m8G vzk. Vis M6xl5 DIN 933m8G galv. 4 


L6 ^ i 900 03 93 1082 j Federring B 6 DIN 127 vzk. 

_1_I 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 331 

llM'ijÜyMli 

Nr. 

TS 83/72 

Nr. 

zu Bildseite 72 


STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Türen 

Portiere 

Texte 331 pour 
Illustration 72 


Fla. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

- 


682 g 21 0601 

Tür rechts, vollst, mit Glas, Schloß 
und Beschlägen 

Porte droite compl. avec vitre 
serrure et quincaillerie 

1 

i 

- 


680g 21 0 602 

Tür links vollst. mit Glas, Schloß 
und Beschlägen 

Porte droite compl. avec vitre 
serrure et quincaillerie 

i 

l 


682b 21 0103 

Tür rechts 

Porte droite 

i 

2 


682b 21 0104 

Tür links 

Porte gauche 

i 

- 


682 g 33 0003 

Scharnier vollst.rechts oben (Pos. 3, 5, 
11-14) 

Charniere compl.sup. droite (fig. 

3, 5,11-14) 

i 

- 


682g 33 0004 

Scharnier vollst links oben (Pos. 4, 6 
11-14) 

Charniere compl.sup. gauche(fig. 

4, 6,11-14) 

1 

- 


682 33 0037 

Scharnier vollst.rechts hinten unten 
(Pos/ 7, 9,11-14) 

Charniere compl. inf. droite 

(fig. 7,9,11-14) 

■ 

i 

- 


682 33 003 8 

Scharnier vollst. links unten (Pos. 8,10 
11-14) 

Charniere compl. inf. gauche 
(fig. 8,10,11-14) 

1 

3 


682g 33 0005 

Scharnierteil "C” rechts oben 

■ 

Piece de charniere "C” sup. droite 

i 

4 


682g 33 000 6 

Scharnierteil "C” links oben 

Piece de charniere ”C" sup. gauche 

i 

5 


682 33 0047 

Scharnierteil "D" rechts oben 

Piece de charniere "D" sup.droite 

i 

6 


68 2 3 3 0048 

Scharnierteil "D" links oben 

Piece de charniere "D" sup. gauche 

1 

7 


682 33 0041 

Scharnierteil ”A” rechtsunten 

Piece de charniere ”A" inf. droite 

i 

8 


682 33 0042 

Scharnierteil "A" links unten 

Piece de charniere "A” inf.gauche 

i 

9 


68 2 33 0 043 

Scharnierteil "B" rechts unten 

Piece de charniere "B" inf. droite 

i 

10 


682 33 0044 

Scharnierteil "B" links unten 

Piece de charniere "B” inf. gauche 

i 

- 


682 33 0009 

Scharnierbolzen m. Schmierkopf (Pos. 
11 ,12) 

Axe de charniere avec tete de 
graissage (fig. 11,12) 

i 

11 


682 33 0008 

Scharnierbolzen 

■ 

. Axe de charniere 

4 

12 


900 03 96 3106 

Kegelwulstschmierkopf AM6 DIN 
71412 vzk. 

Graisseur AM 6 UN 71412 galv. 

4 

13 


900 03 93 0521 

Scheibe 9, 5 DIN 126 vzk. 

Rondelle 9, 5 DIN 126 galv. 

4 

14 


900 03 92 0115 

Splint 2x12 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 2x12 DIN 94 galv. 

4 

15 

j 

900 03 82 5420 

Senkschraube AM8x 20 DIN 87-4S 
vzk. 

Vis a tete noyee AM8x20 DIN 
87-4S, galv. 

24 

16 

1 

t 

900 03 86 2428 

Zylinderschraube M8x25 DIN 9l2m8G 
vzk. 

Vis cylindrique M8x25 DIN 912 
m8G galv. 

8 

17 


900 03 93 5469 

Zahnscheibe A8, 2 DIN 6797 vzk. 

Rondelle eventailA8,4 DIN 6797 
galv. 

8 

18 

| 

382 9 33 0021 

Türpuffer 

Tampon de porte 

4 
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Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 333 

zu Bildseite 7 2 

■SlIKl 

Nr. TS 

83/72 

Nr. 


A 680gl 3t 4x4 

A 680 g 3t 4x4 

Türen 

Portiere 

Texte 333 pour 
Illustration 72 



ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du labrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb. 



382 9 33 0022 

Türpuffer 

Tampon de porte 

4 

19 


900 03 82 2262 

Zylinderschraube M5x25 DIN 84-4S 
vzk. 

Vis cylindrique M5x25 DIN 84-4S 
galv. 

8 



900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 gal.v 

8 

8 

22 


682 33 0033 

Zuziehgriff 

Poignee de fermeture 

2 

23 


900 03 83 7115 

Linsensenkblechschraube M4xl2 DIN 
91-4S vzk. 

Vis a tete goute de suif taradeuse 
M4xl2 DIN 91-4S galv. 

2 

24 


682 33 0020 

Abdichtungsstreifen 

Bande jontr*e 

2 

25 


682 33 0019 

Deckschiene 

Linguette de recouvrement 

2 

26 


900 03 84 4009 

Linsensenkblechschraube B3xl0 DIN 
7973 vzk. ^ 

Vis a tete goute de suif taraudeuse 
B3xl0 DIN 7973 galv. 

r 

18 

27 


682 34 0010 

Türschloß rechts 

Serrure de porte gauche ^ 

1 

28 


682 34 0011 

Türschloß links v - 
< 

Serrure de porte droite , <3 

H 

1 

29 


682 34 0012 

Schubstange zum Türschloß 

Barre de pousse de la serrure 

2 

29; 


610 00 06 0257 

Scheueschutz zur Schubstange 

Gaine de protection de la barre 

2 



900 03 82 5321 

Senkschraube AM6x15 DIN 87-4Svzk. 

Vis a tete noyee AM6x15 DIN 
87-4S galv. 

8 

31 


900 03 82 2224 

Zylinderschraube M5xl2 DIN 84-4S 
vzk. 

Vis cylindrique M5xl2 DIN 84-4S 
galv. 

4 

32 


900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 gal.v 

4 

33 


682b 33 0108 

Außenrücker rechts 

Poignee exterieure droite 

1 

34 


682b 33 0109 

Außendrücker sperrbar links 

Poignee exterieure gauche 

1 

35 


900 03 93 0251 

Scheibe 6,4 DIN 125 vzk. 

Rondelle 6,4 DIN 125 gal. v 

2 

36 


900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 gal.v 

2 

37 


900 03 82 2317 

Zylinderschraube M6xl2 DIN 84-4S 
vzk. 

Vis cylindrique M6xl2 DIN 84-4S 
galv. 

2 

38 


682 33 0059 

Innendrücker m. Rosette u. Schraube 

Poignee interieure avec plaquette 
d'ancrage et vis 

2 

39 


682 3 5 000 5 

Fensterführung vorne rechts 

Guide de vitre, avant droite 

1 



682 35 0006 

Fensterführung vorne links 

Guide de vitre avant gauche 

1 

41 


682 35 0088 

Fensterführung hinten rechts 

Guide de vitre arr. droite 

1 

42 


682 35 0089 

Fensterführung hinten links 

Guide de vitre arr, gauche 

1 

43 


900 03 82 3220 

Linsenkopfschraube M5xl2 DIN 85-4S 
vzk. 

Vis a tete de suif. M5xl2 CIN 
85-4S galv. 

10 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 


Türen 

STEYR A 680 g 3t 4x4 


Portieres 


Textseite 335 
zu Bildseite 72 
Texte335 pour 
Illustration 72 


Al Kl MCA Art. Nr. das Fabrikanten 
MLIN IMOH No <|u fabrlcant 


682 

71 0019 

682 

71 0004 

682 

71 0016 

682 

35 0018 

682 

35 0001 

682 

35 0002 

682 

35 0076 

682 

35 0077 

682 

35 0078 

682 

35 0079 

900 03 82 0227 

900 03 

93 0241 

900 03 93 1062 

900 03 87 1222 

682 

35 0071 

900 03 82 2121 

900 03 93 0231 

900 03 93 1042 

900 03 82 0227 

682b 

35 0134 

682b 

35 0135 

682b 

35 0136 

682b 

35 0137 

682b 

35 0130 

682b 

35 0131 


Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb. 

FensterfUhrung (flexible) 

Guide de vitre (flexible) 

2 

TUrscheibe 

Vitre de porte 

2 

F ensterschienegumm i 

Caoutchouc de glissiere guide de 
vitre 

2 

Fensterschiene 

Glissiere guide de vitre 

2 

! Fensterheber, rechts (Pos. 49,51-54) 

Leve vitre, droite (fig. 49,51-54) 

1 

Fensterheber links (Pos. 50-54) 

Leve vitre gauche (fig. 50-54) 

1 

Fensterkurbel 

Maniveile de vitre 

2 

Rosette 

Plaquette d'ancarge 

2 

Feder 

Ressort 

2 

Schraube 

Vis 

2 

Senkschraube M5xl5 DIN 63-4S, vzk. 

Vis a tete noyee M5xl5 DIN 63- 
4S, gal.v 

12 

Scheibe 5, 3 DIM25 vzk. 

Rondelle 5, 3 DIN 125 gal.v 

12 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rindelle Grower B5 DIN 127 gal. v 

12 

Mutter M5 DIN 934m5S, vzk. 

Ecrou M5 DIN 934m5S, galy. 

12 

Fensterrolle 

Galet de vitre 

2 

Zylinderschraube AM4xl0 DIN 84-4S 
vzk. 

Vis cylindrique AM4xl0 DIN 84-4S 
gal.v 

4 

Scheibe 4, 3 DIN 126 vzk. 

Rondelle 4, 3 DIN 125 gal. v 

4 

Federring B4 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B4 DIN 127 galv» 

4 

Senkschraube M5xl5 DIN 63-4S vzk. 

Vis a tete noyee M5xl5 DIN 63-4S 
galv. 

2 

Ausstellfenster m. Glas re. vollst. 

(Pos. 65, 69-73, 75-77, 80) 

Vitre orientable avec vitre compl. 
droite (fig. 65, 69-73, 75-77, 80) 

1 

Ausstellfenster m. Glas li. vollst. 

(Pos. 66, 69-72, 74-76, 78, 81) 

Vitre orientable avec vitre compl. 
gauche (fig. 66, 69-72, 74-76, 78,81 

1 

) 

Ausstellfenster re. vollst. 

(Pos. 65, 73, 75-77, 80-89) 

1 

Vitre orientable compl. droite 
(fig. 65,73,-75-77,80-89) 

1 

Ausstellfenster li. vollst. 

(Pos. 66, 74-76, 89, 79) 

Vitre orientable compl. gauche 
(fig. 66, 74-76, 78, 79) 

1 

I 

Tragrahmen rechts z. Ausstellfenster 

Cadre de vitre orientable droite 

1 

i 

Tragrahmen links z. Ausstellfenster 

: 

Cadre de vitre orientable gauche 

1 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 337 

zu Bildseite 72 

Texte 337pour 
Illustration 72 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A680g 1 3t 4x4 
STEYR A680g 3t 4x4 

Türen 

Portifere 


fib. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d’art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

67 


682 

35 0039 

Zylinderschraube mit Spitze 

Vis cylindrique avec pointe 

2 

68 


900 03 

93 2020 

Federscheibe A5 DIN 137, vzk. 

Rondelle dlastique A5 DIN 147,galv, 

8 

69 


682 

71 0014 

Anschlagrahmen rechts 

Cadre d'appui, droite 

1 

70 


682 

71 0015 

Anschlagrahmen links 

Cadre d'appui, gauche 

1 

71 


682 

71 0005 

Ausstell-Scheibe 

Vitre orientable 

2 

72 


682 

71 0010 

Einglas-Gummi rechts 

Caoutchouc d'encadrement droite 

2 

72 


682 

71 0020 

Einglas-Gummi links 

Caoutchouc d'encadrement gauche 

2 

73 


682b 

35 0127 

Rahmen Vorderteil rechts 

Partie avant du cadre droite 

1 

74 


682b 

35 0128 

Rahmen Vorderteil links 

Partie avant du cadre gauche 

1 

75 


682b 

35 0129 

Rahmen-Hinterteil 

Partie arr. du cadre 

2 

76 


900 03 

82 0111 

Senkschraube M4x6 DIN64-4S, vzk. 

Vis ä tfete noyde M4x6 DIN63-4S galv. 

4 

77 

. 

682 

35 0035 

Lager rechts 

Logement droite 

1 

78 


682 

35 0036 

Lager links 

Logement gauche 

1 

79 


900 03 

82 0111 

Senkschraube M4x6 DIN 63-4S vzk. 

Vis ä tgte noyde M4x6 DIN 63-4Sgah 

r. 2 

80 


682 

35 0057 

Bolzen zum Feststellgriff 

Axe de la poignd d'arifet 

2 

81 


- 

682 

71 0022 

Zwischenscheibe (Gummi) 

Rondelle intermödiaire (caoutchouc) 

4 

82 


900 03 

93 2025 

Federscheibe A10 DIN 137 vzk. 

Rondelle dlastique A1‘0 DIN137 galv. 

2 

83 


682B 

35 0123 

Feststellgriff 

Poignöe d 'arrSt 

2 

84 


900 03 

90 4126 

Paßkerbstift 3x16 DIN 1472 

Cheville de centrage ä entaille 

3x16 DIN 1472 

2 

85 


682 

35 0058 

Scheibe I 

Rondelle I 

2 

86 


682 

35 0059 

Scheibe II 

Rondelle II 

2 

87 


682 

35 0061 

Feder 

Ressort 

2 

88 


900 03 

93 7207 

Scheibe III 6 KN 682, vzk. 

Rondelle III, 6 KN 682, galv. 

2 

89 


900 03 

87 1232 

Mutter M6 DIN 934 m5S, vzk. 

Ecrou M6 DIN 934m5S, galv. 

4 

90 


682b 

61 0108 

Türverschalung rechts 

Habillage de porte droite 

1 

91 


682b 

61 0109 

Tür Verschalung links 

Habillage de porte gauche 

1 

92 


900 03 

84 4020 

Linsen-Senkblechschraube, B3,5xl3 

Vis ä tSte goute de suif taraudeuse 






DIN 7973 

B3,5xl3 DIN 7973 

26 

93 


900 03 

93 7293 

Unterlagscheibe 4 KN 691 

Rondelle 4 KN 691 

26 

94 


682 

33 0063 

Unterlage 

Base 

4 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Beobachtungsliike 

Ouvertüre d'observation 


Ai M MCA Art. Nr. dee Fabrikanten 

Ml-IN INö/A No d'irt du fabrlcant 


Gegenstand 


682g 42 0003 Beobachtungsluke vollst. 

682g 42 0012 Gewindeplatte 

682g 42 0009 i Rosette (bis 100 Fh) 

682g 42 0016 Unterlage (ab 101 Fh.) 

682g 42 0006 Zapfenteil bis Fh, 100 

682g 42 0005 Zapfenteil ab Fh. 100 


Textseite 339 
zu Bildseite 73 
Texte 339pour 
Illustration 73 


_Objet_^ 

Ouvertüre d'observation compl. 1 

Plaque filetee 1 

! 

Plaquette d'ancarge (jusqu'au j 2 
la cabine 100) 

Gamiture (i partir de la cabine 101| 1 

j 

Piece a tenon (jusqu 'au la cabine ! 1 
100 ) 

j 

Piece £ tenon (a partir la cabine ! 1 
100 ) 


i 900 03 82 5312 Senkschraube M6xl2 DIN 87-4S vzk . Vis a tete noyee M6xl2 DIN 87-4S 4 


682g 42 0007 Gehäuseteil 

682e 51 0007 Gummi-Klemmpuffer 

682g 42 0010 | Rosette (ab 100 Fh.) 

682g 42 0015 Unterlage (ab 101 Fh.) 

682g 42 0011 Gewindeplatte 


Piece de carter [ 1 

Tampon de caoutchouc ; 1 

Plaquette d / ancrage (jusqu'ä la j 2 

cabine 100) j 

i 

i v 

! Garniture (a partir de la cabine 101 )| 1 
Plaque filetee 1 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 341 
zu Bildseite 74 

Texte 341 pour 
Illustration 74 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680 g 3t 4x4 

Innenausstattung 

Equipement Interieur 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d’art. du fabrlcant 

--- 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

1 


682g 27 0028 

Motorhaubenseitenteil rechts 

Flanc de capot droite 

1 

2 


682b 27 0029 

Motorhaubenseitenteil links 

Flac de capot gauche 

1 

3 


682b 27 0045 

Dichtstreifen 

Joint 

2 

4 


900 03 82 2338 

Zylinderschraube M6x20 DIN 84-4S 
vzk. 

Vis cylindrique M6x20 DIN 84-4S 
galv. 

21 

5 


900 03 93 6101 

Scheibe A6.4 DIN 9021 

Rondelle A6, 4DIN 9021 

21 

6 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galy. 

21 

7 


682b 23 0038 

Bogen zur Motorhaubenauflage 

Arceau pour capot 


8 


900 03 82 5420 

Senkschraube M8x20 DIN 87-4S vzk. 

Vis a tete noyee M8x20 DIN 87-4S 
galv. 

2 

9 


900 03 87 1252 

Sechskantmutter M8 DIN 934m6S, vzl 

Ecrou M8 DIN 934m 6S, galv. 

2 

10 


900 03 93 1102 

Federrin| B8 MN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv; 

2 

11 


682b 27 0055 

Lüftungstunnel links 

Tunnel d aeration gauche 

1 

12 


900 03 82 0241 

Senkschraube M5x20 DIN 63-4S vzk. 

Vis a tete noyee M5x20 DIN 63-4S 
galv. 

1 

13 


682b 27 0012 

Faltenbalg für Schalthebel 

Soufflet pour levier de changement 
de vitesses 

1 

14 


682b 27 0054 

Lüftungstunnel rechts 

Tunnel d'aeration gauche 

1 

15 


682g 13 0002 

Motorhaube vollst. 

Capot de moteur compl. 

1 

16 


682b 69 0021 

Längsdichtung 

Joint longitudinal 

2 

17 


682b 69 002 0 

Querdichtung 

Joint transversal 

2 

17 

L 

682b 31 0103 

Halteriemen zur Motorhaube 

Sangle de serrage du capot 

2 

18 


682b 68 000 6 

Wärmeisolierung 

Isolement contre chaleur 

1 

19 


682b 69 0005 

Abdeckblech 

Töle de recuovrement 

1 

20 


900 03 84 3110 

Zylinderblechschraube B4xl0 DIN 
7971 vzk. 

Vis cylindrique taraudeuse B4xl0 
DIN 7971 gal. v 

2 

- 


189 31 0003 

Haubenhalter vollst.(Pos. 21-26) 

Attache capot compl. (fig # 22-26) 

2 

21 


189 31 0007 

Anhaker 

Accrochoir 

4 

22 


189 31 0005 

Halterlager 

Support d'accrochoir 

4 

23 


189 31 0004 

Haubenhalter 

Attache-capot 

4 

24 


189 31 0006 

Bolzen 

Axe 

4 

25 


900 03 93 0241 

Scheibe 5* 3 DIN 125 vzk. 

Rondelle 5, 3 DIN 125 galv. 

4 
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Baugruppe Gr. d'ensembla 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Innenausstattung 

Equipement interieur 


Af M MCA Art. Nr. des Fabrikanten 

MLIx IXOM No <j- Ärt du f # brlcant 


Textseite 343 
zu Bildseite 14 
Texte 343pour 
ir Illustration 74 


Gegenstand Objet N n ^ 


900 03 92 0013 Splint 1x12 DIN 94 vzk. Goupille fendue 1x12 DIN 94 galv. 4 

900 03 82 0121 Senkkopfschraube AM4xl0 DIN 63-5S Vis £ tete noyee M4xl0 DIN 63-5S 20 

vzk. galv. 

682g 13 0005 Trittbrett vollst. (Pos. 27,30-32) Marche-pied compl. (fig.27,30-32) 1 

682b 13 0111 | Trittbrett Marcbe-pied 1 

900 03 83 5431 | Senkschraube mit Vierkantansatz Vis ä tSte noyee avec embout carre 6 

| M8x30 Mu DIN 605 vzk. M8x30 Mu DIN 605 galv. 

900 03 93 1102 ! Federring B8 DIN 127 vzk. Rondelle Grower B8 DIN 127 gal.v 6 

682g 13 0006 I Trittbrett Belag Garniture de marche-pied 1 

682b 13 0110 1 Einfaßprofil Profil d'encadrement 1 


682g 13 0005 Trittbrett vollst. (Pos. 27, 30-32) 

682b 13 0111 Trittbrett 

900 03 83 5431 | Senkschraube mit Vierkantansatz 

| M8x30 Mu DIN 605 vzk. 

900 03 93 1102 j Federring B8 DIN 127 vzk. 

682g 13 0006 | Trittbrett Belag 

i 

682b 13 0110 Einfaßprofil 


900 03 85 0125 Linsensenkholzschraube 4x20 DIN 95 St Vis a tete goute de suif 4x20 DIN 
! vzk. 95 St galv. 


; 682g 13 0008 Halter zum Bordtelefon 


Support pour telephone de bord 


900 03 85 2222 Senkholzschraube 5x20 DIN 97 St vzk. Vis a bois 5x20 DIN 97 St galv. 


682g 27 0120 Pedalblech 


681 27 0168 Dichtstreifen kurz 


681 27 0167 Dichtstreifen lang 


Plancher pour pedale 
Bande jointive courte 
Bande jointive long 


900 03 82 0316 Senkschraube AM6xl5 DIN 63-4S vzk Vis a tete noyee M6xl5 DIN 63-4S 

galv. 


681 27 0191 , Dichtscheibe zum Fahrfußhebel 


581b 14 0035 Deckscheibe 


Rondelle d'etanchement de l' 1 

accelerateur 

Rondelle de recouvrement 1 


900 03 82 2128 Zylinderschraube M4xl2 DIN 84-4S ! Vis cylindrique M4xl5 DIN 84-4S 2 


| 900 03 93 0231 Scheibe 4, 3 EI N 125 vzk. 

| 900 03 87 1216 Mutter M4 DIN 934m5S, vzk. 

900 03 93 1042 Federring B4 DIN 127 vzk. 

681 27 0244 Pedalabdichtung 

| 

681 27 0245 Führungshülse 

581 14 0011 Gummitülle zum 600W-Regler 

581 14 0012 GuminitUlle 

681 27 0137 GummitUUe 

68 1 2 7 0138 TUllengehäuse 


galv. 

Ronde Ile 4, 3 DIN 125 galv. 

Ecrou M4 DIN 934m5S, galv. 
Rondelle Grower B4 DIN 127 galv. 
! Joint pour pedale 

: Douille de guidage 

i 

Douille en caoutchouc 
i Douille en caouchouc 

i 

Douille en caoutchouc 
Boitier pour douille 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 345 

zu Bildseite 74 

«aiaii 1 «# 

Nr. TS 83/72 

Nr. 


STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Innenausstattung 

Equipement interieur 

Texte 345 pour 
Illustration 74 


fiq. 

ALN NSA 

Art. Nr. de» Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 

55 


900 03 84 3061 

Zylinderblechschraube B3,9x13 DIN 
7971 vzk. 

Vis cylindrique taraudeuse B3, 9x 

13 DIN 7971 galv. 

1 

56 


581b 14 0038 

Stulpe für Handfahrhebel 

Soufflet pour manette de gaz 

1 

57 


681 27 0170 

Dichtschiene links 

Joint d'etancheite gauche 

1 

58 


681 27 0169 

Dichtschiene rechts 

Joint d'etancheite droite 

1 

59 


900 03 84 3061 

Zylinderblechschraube B3, 9x13 

DIN 7971 vzk. 

Vis cylindrique taradeuse B3, 9x13 
DIN 7971 galv. 

14 

60 


681 27 0269 

Gummitülle 

Douille de caoutchouc 

1 

61 


782 27 0036 

1 

Deckblech bei Sitzsockel 

Couvercle au siege 

1 

62 


900 03 84 3061 

Zylinderblechschraube B 3,9 DIN 

7971 vzk. 

Vis cylindrique taraudeuse B 3, 9 

DIN 7971 galv. 

2 

63 


180a 86 0010 

i 

Klammer «für Wagenheberstange 

Attache cric 

2 

64 


900 03 80 2419 

Schraube M8x20 DIN 933m8G vzk. 

Vis M8x20 DIN 933m8G galv. 

2 

65 


900 03 93 0261 

Scheibe 8, 4 DIN 125 vzk. 

Rondelle 8, 4 DIN 125 galv. 

2 

66 


900 03 93 1102 

Federring B8 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B8 DIN 127 galv. 

2 

67 


782 27 0037 

Abdeckblech (entfällt bei Seilwinden¬ 
wagen) 

Couvercle (pas quand treuil) 

2 

68 


900 03 80 2411 

Schraube M8xl5 DIN 933m8G vzk. 
(entfällt bei Seilwindenwagen) 

Vis M8xl5 DIN 933m8G galv. 

(pas quand treuil) 

2 

69 


900 03 93 1102 

Federring B8 DIN 127 vzk. (entfällt 
bei Seilwindenwagen) 

Rondelle Grower B8 Din 127 galv. 
)pas quand treuil) 

2 

70 


782 16 0010 

Gummistopfen 

Bouchon en caoutchouc 

2 

75 


682b 27 0023 

Wärmeschutzblech 

Töle de protection contre chaleur 

1 

76 


900 03 80 2321 

Schraube M6xl6 DIN 933m8G vzk. 

VisM6xl5 DIN 933m8G vzk. 

3 

77 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 gal.v 

3 

78 


681 27 0269 

Gummitülle 

Douille en caoutchouc 

1 

79 


682b 27 0127 

Deckel zum Fußboden rechts 

Couvercle pour plancher droite 

1 

80 


900 0 3 92 0221 

Zylinderschraube M5x20 DIN 84-4D 
vzk. 

Vis cylindrique M5xl2 DIN 84-4D 
galv. 

4 

81 


900 03 93 1062 

Federring B5 MN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 

4 

8 1 


682b 23 0002 

Schutzblech zum Motor rechts 

Tole de protection du moteur droite 

1 

8J 


682b 23 0003 

Schutzblech zum Motor links 

Tole de protection du moteur gauch 

e 1 

84 


900 03 80 2419 

Schraube M8x20 DIN 933m8G vzk. 

Vis M8x20 DIN 933m8G galv. 

ii 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 
, STEYR A 680 g 3t 4x4 

Innenausstattung 

Equipement interieur 


ALN NSA ^ 0 N ;J 9 * du F * ( " t n Gegenstand 


900 03 93 7282 Scheibe 8 KN 688” vzk. 

900 03 87 1252 Mutter M8 DIN 934m6S, vzk. 

900 03 93 1102 Federring B8 DIN 127 vzk. 

682g 83 0002 Luftkanal mit Verkleidung 

(mit Pos. 89, 90) 

900 03 17 9913 Terostat Typ X 10 rund 

900 03 17 9913 Terostat Typ X 10 rund 

900 03 80 2321 Schraube M6xl5 DIN 933m8G, vzk. 

900 03 93 1082 Federring B6 DIN 127 vzk. 

900 03 80 2321 Schraube M6xl6 DIN 933m8G vzk. 
900 03 93 1082 Federring B6 DIN 127 vzk. 
i 900 03 93 7279 Scheibe 6 KN 688 vzk. 

| 682b 27 0123 Luftrichter 


Textseite 347 
zu Bildseite 74 
Texte 347Jjour 
Illustration 74 


Objet IX 


Rondelle 8 KN 688 galv. 14 

Ecrou M8 DIN 934m6S, galv. 3 

Rondelle Grower B8 13 N 127 galv. 14 

Tunnel avec habillage 1 

(avec fig. 89, 90) 

Terostat Type X 10 rond 1 

Terostat Type X 10 rond 1 

Vis M6xl5 DIN 933m8G galv. 4 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 4 
Vis M 6x16 DIN 933m8G galv. 2 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 2 
Rondelle 6 KN 688 galv. 2 

Bouche d'air 1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Sitze 

Sieges 


Textseite 349 
zu Bildseite 75 
Texte 349 pour 
Illustration 75 



ALN NSA 

Art. Nr. de« Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 

- 


685g 64 0001 

Fahrersitz vollst. 

Siege compl. 

1 

1 


682g 64 0003 

Sitzgestell-Rahmen (Pos. 1-3) bis 150 Fh 

Cadre de siege (fig- 1-3) 

1 

1 


782 51 0003 

Sitzgestell-Rahmen (Pos.l-3)ab 151 Fh 

Cadre de siege (fig. 1-3) 

1 

2 


584b 51 0075 

Blattfeder 

Lame de ressort 

1 

3 


900 03 91 1112 

Halbrundniet 3x8 DIN 660 

Rivet demi rond 3x8 DIN 660 

2 

4 


782 51 0028 

Feststeller 

Verouillage 

1 

5 


900 03 82 2212 

Schraube M5xl0 DIN 84-40 vzk. 

Vis M5xl0 DIN 84-90 galv. 

6 

6 


900 03 93 0241 

Scheibe 5, 3 DIN 12 5 vzk. 

Rondelle 5, 3 DIN 125 gafc 

6 

7 

• 

900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 

6 

8 


900 03 87 1222 

Mutter M5 DIN 934-5S vzk. 

Ecrou M5 DIN 934 -5S galv. 

6 

9 


782 51 0016 

Sitzauflage 

Support de siege 

2 

10 


782 51 0031 

Scheibe 

Rondelle 

2 

11 


782 51 0033 

DistanzbUchse 

Douille entretoise 

2 

12 


900 03 88 0510 

Hutmutter M8 DIN 1587-5S vzk. 

Ecrou chapeau M8 DIN 1587-5S galv 

, 2 

13 


782 51 0030 

Spannfeder 

Resscrt de terrage 

2 

14 


782 51 0022 

Verstellwelle mit Griffmutter 

Arbre de reglage avec roue de 
regia ge 

2 

15 


782 51 0024 

Verstellnocke 

Came de reglage 

2 

16 


900 03 90 4214 

Zylinderkerbstift 3x25 DIN 1473 6S 

Cheville cylindrique a entaille 

3x25 DIN 1473-6S 

2 

17 


900 03 93 0271 

Scheibe 10, 5 DIN 125 vzk. 

Rondelle 10, 5 DIN 125 galv. 

1 

18 


900 03 92 0211 

Splint 3x15 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 3x15 DIN 94 galv. 

1 

19 


782 51 0012 

Lehnenrahmen zum Fahreriitz 

Cadre du dossier 

1 

20 


900 03 91 1615 

Halbrundniet 8x15 DIN 660 vzk. 

Rivet demi rond 8x15 DIN 660 galv. 

2 

21 


782 64 0001 

Fahrersitzpolster m. Anschlägen und 
Führung 

Coussin avec butees et guide 

1 

22 


782 51 0019 

Anschlag 

Butee 

2 

23 


782 51 0029 

Führung 

Guide 

1 

24 


900 03 84 3152 

Zylinderblechschraube B4, 8x16 DIN 
7971 vzk. 

Vis cylindrique taraudeuse B4, 8x 

16 DIN 7971 galv. 

8 

25 


782 64 0003 

Fahrersitzlehne vollst. 

Dossier de siege compl. 

1 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 351 
zu Bildseite 75 


Nr. TS 83/72 

Nr. 

^9 

STEYR A 680 gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Sitze 

Sieges 

Texte 351 pour 
Illustration 75 


Flg. 

ALN NSA 

Art. Nr. da» Fabrikanten 
No d'art. du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 

26 


682 U 64 0006 

Verkleidung zu den Lehnen 

Garniture du dossier 

2 

27 


900 03 92 7255 

Unterlagscheibe 3, 5 KN 687 vzk. 

Rondelle 3, 5 KN 687 galv. 

24 

28 


900 03 84 4020 

Linsensenkblechschraube B3, 5x13 DIN 
7973 vzk. 

Vis a tete goute de suif taraudeuse 
B3, 5x13 DIN 7973 galv. 

24 

- 


682G 64 0004 

Mitfahrersitz vollst. 

Siege du convoyeur compl. 

1 

29 


682b 51 0005 

M itfahrersit zgestell 

Cadre du siege de convoyeur 

1 

30 


682b 51 0013 

Anschlagwinkel 

Butee coudee 

2 

31 


900 03 80 2321 

Schraube M6xl5 DIN 933m8G vzk. 

Vis M6xl5 DIN 933m8G galv. 

4 

32 


900 03 93 0251 

Scheibe 6, 4 DIN 125 vzk. 

Rondelle 6,4 DIN 125 galv. 

4 

33 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 

4 

34 


381 9 31 0032 

Verschlußstrammer 

Attache 

2 

35 


900 03 80 2312 

Schraube M6xl2 DIN 933m8G vzk. 

Vis M6xl 2 DIN 933m8G galv. 

4 

36 


682 64 0016 

Mitfahrersitzkissen vollst. 

Coussin du siege de convoyeur. 
compl, 

1 

37 


682 64 0018 

Lehne vollst. z. Mitfahrersitz 

Dossier compl. du siege de con¬ 
voyeur 

1 

38 


682b 64 0003 

Verkleidung z. Mitfahrersitz 

Habillage du siege de convoyeur 

1 

39 


900 03 84 4020 

Senkblechschraube B3, 5x13 DIN 7972 
vzk. 

Vis a tete noyee taraudeuse 

B3, 5x13 DIN 7972 galv. 

15 

40 


682g 62 0001 

Bodenbelag rechts vorne 

Garniture de plancher droite avant 

1 

41 


682g 62 0002 

Bodenbelag links vorne 

Garniture de plancher gauche avant 

1 

42 


682 62 0077 

Öse 

Oeillet 

9 

43 


900 03 84 4121 

Linsensenkblechschraube B3, 9x16 DIN 
7973 vzk. 

Vis a tete de suif taraudeuse 

B3, 9x16 DIN 7973 galv. 

9 


GRD-Katalog-Textselte F. 9.313 • SOS 1/8247 • 7-1968 - 5000 - 19200/1 










Bild 76 

Illustration 76 























— 

Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 353 

zu Bildseite ^6 

Texte 353pour 
Illustration 76 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

w 


Fahrerhausschweißteile 

Emboutis de cabine 


Fi a . 

ALN NSA 

Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

1 


682g 

19 0003 

Dachblech bis FH 660 

Toit 

1 

1 


682g 

19 0103 

Dachblech ab FH 661 

Toit 

1 

2 


682g 

19 0004 

Vorderwandblech bis FH 660 

T31e de tablier 

1 

2 


682g 

19 0104 

Vorderwandblech ab FH 661 

Töle de tablier 

1 



682g 

19 0007 

Rückwand vollst. (Pos,3-7)bis FH660 

Panneau arrifere compl.(fig.3-7) 

1 

- 


682g 

19 0107 

Rückwand vollst. (Pos.3-7) ab FH661 

Panneau arrifcre compl.(fig.3-7) 

1 

3 


682g 

19 0008 

Rückwand-Mittelteil bis FH 660 

Panneau arriSre millieu 

1 

3 


682g 

19 0108 

Rückwand-Mittelteil ab FH 661 

Panneau arriere millieu 

1 

4 


682g 

19 0014 

Eckstück hinten rechts bis FH 660 

Coin arrifire droite 

1 

4 


682g 

19 0114 

Eckstück hinten rechts kb FH 661 

Coin arrifere droite 

1 

5 


682g 

19 0015 

Eckstück hinten links bis FH 660 

Coin arriSre gauche 

1 

5 


682g 

19 0115 

Eckstück hinten links ab FH 661 

Coin arriSre gauche 

1 

6 


682g 

19 0021 

Kotflügelschürze techts 

Sabot d'aille droite 

1 

7 


682g 

19 0022 

Kotflügelschürze links 

Sabot d'aille gauche 

1 

8 


682b 

19 0022 

Ergänzungsblech rechts 

TQle compldmentaire droite 

1 

9 


682b 

19 0023 

Ergänzungsblech links 

T01e compldmentaire gauche 

1 

10 


782 

19 0 040 

Kotflügelträger rechts 

Support d'aille droite 

1 

11 


782 

19 0041 

Kotflügelträger links 

Support d'aille gauche 

1 

12 


682g 

18 0004 

Dachgerippe 

Ossature de toit 

1 

13 


682b 

18 0111 

Türsäule rechts vorne 

Montant de porte avant droite 

1 

14 


682b 

18 0112 

Türsäule links vorne 

Montant de porte avant gauche 

1 

15 


682b 

18 0 040 

Türsäule rechts hinten 

Montant de porte arriSre droite 

1 

16 


682b 

18 0 041 

T ürsäule links hinten 

Montant de porte arrifere gauche 

1 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 355 
zu Bildseite 77 


Nr, * s> ö3/ 

Nr. 

■hH 


Heizung 

Texte 355 pour 
Illustration 77 



Chauffage 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d art. du fabrtcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb. 

1 


- 


Frischluftftlhrung (mit Bodenhaube 
verschweißt) 

Bouche d'aspiration d'air frais 
(soude avec capot de plancher) 

6 

2 


682 

84 0103 

Dichtrahmen zur Frischluftklappe 

Joint dela bouche d'aspiration 

1 

3 


682 

84 0062 

Frischluftklappe mit Dichtgummi 

Volet avec joint en caoutchouc 

1 

4 


682 

84 0065 

Klappenwelle 

Arbre du volet 

1 

5 


900 03 82 2055 

Schraube M3xl0 DIN 84m6S vzk. 

Vis M3xl0 DIN 84m6S galv. 

1 

6 


900 03 93 0251 

Scheibe 6,4 DIN 125 vzk. 

Rondelle 6, 4 DIN 125 galv. 

1 

7 


900 03 92 0041 

Splint 1, 5x15 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 1, 5x15 DIN 94gah 

1 

8 


682 

84 0068 

Zugfeder 

Ressort de traction 

1 

9 


682 

84 0069 

Zugstange 

Tirant 

1 

10 


900 03 93 0241 

Scheibe 5, 3 DIN 125 vzk. 

Rondelle 5,3 DIN 125 galy. 

1 

11 

i 900 03 

92 0041 

Splint 1, 5x15 B 94 vzk. 

Goupille fendue 1, 5x15 DIN 94 
galv. 

1 

12 

| 900 03 12 9008 

! 

GummitUlle 8x1 KN 496 (ab 100 Fh.) 

Douille en caoutchouc 8x1 KN496 
(jusqu' ä la cabine 100) 

1 

12i 

' 

682g 

84 0008 

Plastiktülle (ab 101 Fh.) 

Douille en matiere plastique (ä 
partir de la cab. 101) 

1 

13 


682 

84 0070 

Kugelknopf (ab 101 Fh. 2 Stk.) 

Bouton (a partir de la cabine 101) 

3 

13 

\ 

682g 

84 0005 

Griffknopf (ab 101 Fh) 

Poignee )a partir de la cabine 101) 

1 

13 

3 

900 03 87 1222 

Mutter M5 DIN 934m5S, vzk. 

(ab 101 Fh.) 

Ecrou M5 DIN 934m5S, ^lv. 

(a partir de la cabine 101) 

1 

14 


68 2n 

84 0005 

Heizkörper (bis 150 Fh. )(mit Pos,15) 

Radiateur (jusqu'au la cabine 150) 
(avec fxg. 15) 

1 

14 


682g 

84 0012 

Heizkörper (ab 151 Fh. )(mit Pos.15) 

38, 39) 

Radiateur (a partir de la cabine 
151)(avec fig, 15, 38, 39) 

1 

15 


682 

84 0102 

Dichtrahmen 

Cadre joint 

2 

16 


900 03 80 2321 

Schraube M6xl6 DIN 933m8G ,vzk. 

Vis M6 x 15 DIN 933m8G galv. 

4 

17 


900 03 93 0251 

Scheibe 6,4 DIN 125 vzk. 

Rondelle 6, 4 DIN 125 galv. 

4 

18 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 

4 

- 


682 

84 0112 

Warmluft Verteiler rechts vollst. 

(Pos. 20,26,28-32) 

Distributern d'air chaud compl. 
droite (fig, 20,26,28-32) 

1 



682 

84 0113 

Warnluftverteiler links vollst. 

(Pos. 19, 26,28-32) 

Distributeur d'air chaud compl. 
gauche (fig, 19,26,28-32) 

1 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 357 

zu Bildseite 77 
Texte 357 pour 
Illustration 77 

HNr! TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYR A 680g 3t 4x4 

Heizung 

Chauffage 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d’art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb. 

19 


682 84 0082 

Verteilergehäuse links (mit Pos. 21) 

Carter du distributeur gauche (avec 
fig. 21) 

1 

20 


682 8 4 0081 

Verteilergehäuse rechts (mit Pos. 22) 

Carter du distributeur droite (avec 
fig. 22) 

1 

21 


682 8 4 0 0 91 

Lochscheibe links 

Disque troue gauche 

1 

22 


682 84 0090 

Lochscheibe rechts 

Disque troue droite 

| 1 

23 


900 03 82 2121 

Schraube M4xl0 DIN 8 6m4S vzk. 

Vis M4xl0 DIN 86m4S, galv. 

2 

24 


900 03-87 1216 

Mutter M4 DIN 934m5S, vzk. 

Ecrou M4 DIN 934m5S galv. 

2 

i 

25 


900 03 93 1042 

Federring B4 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B4 DIN 127 galv. 

2 

26 


68 2 84 0084 

Warmluftklappe mit Dichtgummi 

Volet d'air chaud avec joint 

2 

27 


900 03 82 2055 

Schraube M3xl0 DIN 84m4S vzk. 

Vis M3xl0 DIN 84m4S, galv 

2 

28 


682 84 0087 

Betätigungsgriff links 

Poignee de commande gauche 

1 

29 


682 84 0086 

Betätigungsgriff rechts 

Poignee de commande droite 

1 

30 


682 84 0089 

Druckfeder 

Ressort de pression 

2 

31 


900 03 93 0251 

Scheibe 6,4 DIN 125 vzk. 

Rondelle 6, 4 DIN 125 galv. 

2 

32 


900 03 92 0041 

Splint 1,5x15 DIN 94 vzk. 

Goupille fendue 1, 5x15 DIN 94 gal 

v 2 

33 


900 03 83 2316 

Schraube M6xl5 Mu DIN 601 vzk. 

Vis M6xl5 Mu DIN 601 galv. 

4 

34 


900 03 93 0251 

JScheibe 6, 4 DIN 125 vzk. 

Rondelle 6, 4 DIN 125 galv. 

4 

35 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 

4 

36 


682 84 0108 

Warmluftschlauch 

Tuyau d'air chaud 

2 

37 


900 03 84 3041 

Schraube S 3, 5x13 DIN 7971 vzk. 

Vis S 3, 5x13 DIN 7971 galv. 

4 

38 


682 84 0107 

Entfrosterdtlse links 

Bouche de degrivage gauche 

1 

39 


682 84 0106 

Entfrosterdüse rechts 

Bouche de degrivrage droite 

1 

40 


900 03 80 2321 

Schraube M6xl5 DIN 933m8G vzk. 

Vis M6xl5 DIN 933m8 G galv. 

4 

41 


900 03 93 1082 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv. 

4 

42 


682 84 0114 

Warm wasserschlauch oben lang(l=500) 

Tuyau d'eau chaude sup. long(l=50C 

) 1 

43 


682 84 0115 

Warmwasserschlauch oben kurz (1=90) 

Tuyau d'eau chaude sup. long(l=90 

1 

44 


682 84 0122 

Warnwasserschlauch unten kurz (1=800) 

Tuyau d'eau chaude inf.court (1=800 

) 1 

45 


682 84 0121 

Warm wasserschlauch lang (1*850) 

Tuyau d'eau chaude long (1=850) 

1 

46 


900 03 53 0021 

Schlauchschelle 

Collier de serrage 

8 

49 


682 8 4 0 0 71 

Verlängerungsstück 

Allonge 

1 

50 


900 03 12 9014 

Gummitülle 14x1 KN 496 

Douille en caoutchouc 

1 

51 


682 3 5 0 0 39 

Zylinderschraube vzk. 

Vis cylindrique 

1 

52 


900 03 87 1222 

Mutter M5 DIN 934 vzk. 

Ecrou M5 DIN 934 galv 

1 

53 


900 03 12 9012 

^1 

Guminitülle 12x1 KN 496 

i 

i 

Douille en caoutchouc 12x1 KN 

496 

1 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680 gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Batteriekasten 

Caisse de batterie 


ALN NSA 


Textseite 359 
zu Bildseite 78 
Texte 359 pour 
Illustration 78 


Art. Nr. dt» Fabrikanten 
No d'art. du tabrlcant 


Gegenstand 

Batteriekasten mit Radeinbau 


682b 28 0036 Spannbügel 

900 03 93 0521 Scheibe 9 DIN 126 vzk. 

900 03 88 7119 Flügelmutter M8 DIN 315 4D vzk. 

682b 28 0020 Batteriekasten-ftckel vollst. 


Caisson de batterie soude avec 
ccu vre roue 

Etrier serrage 

Rondelle 9 DIN 126 galv. 

Ecrou a oreilles M8 DIN 315 4D 
galv. 

Couvercle de caisson de batterie 
compl. 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 361 


Nr. TS 83/72 

Nr. 

zu Bildseite 79 


STEYR A 680gl 3t 4x4 

Sonderausstattung 

Texte 361 pour 


STEYR A 680 g 3t 4x4 

Equipement speciale 

Illustration 79 


Flfl. 

ALN NSA 

Art. Nr. das Fabrikanten 
No d’art. du (abrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb. 

1 


584 87 0012 

Verschlußlager zum Gewehr 

Happich Nr. 56 155 

Attache pour fusil 

Happich No. 56 155 

2 

2 


900 03 82 2224 

Zylinderschraube M5xl2 DIN 84-5S vzk 

Vis cylindrique M5xl2 DIN84-5S 
galv. 

8 

3 


900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 

8 

4 


900 03 87 1222 

SK-Mutter M5 DIN 934m5S vzk. 

Ecrou M5 DIN 934m5Sgalv, 

8 

5 


682g 87 0006 

Ölkännchen 

Bürette a huile 

1 

6 


682g 87 0007 

Halter zum Pumpenöler 

Attache pour graisse pompe 

1 

7 


900 03 84 4117 

Linsensenkblechschraube B3, 9 DIN 

7973 vzk. 

Vis a tete goute de suif taraudeuse 
B3, 9 ÖIN 7973 galv. 

2 

8 


682g 87 0014 

Feuerlöscher (Minimax 1 Liter) 

Extincteur 

1 

9 


682g 87 0015 

Halter zum Feuerlöscher 

Attache pour l'extincteur 

1 

10 


900 03 93 1062 

Federring B6 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B6 DIN 127 galv 

3 

11 


900 03 87 1222 

Mutter M6 DIN 934m5S vzk. 

Ecrou M6 DIN 934m5S, galv. 

3 

12 


S82g 87 0027 

Haken für Plachenlappen 

Crochet pour bache 

2 

13 


682g 87 0030 

Unterlage 

Gamiture 

2 

14 


900 03 82 0221 

Senkschraube AM5xl2 DIN 63-5S vzk. 

Vis a tete noyee AM5xl2 DIN 63- 
5D galv. 

4 

15 


900 03 93 7276 

Scheibe 5 KN 688 

Rondelle 5 KN 688 

4 

16 


900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 

4 

17 


900 03 87 1222 

Mutter M5 DIN 934m5S, vzk. 

Ecrou M5 DIN 934m5Si galv. 

4 

18 


682g 87 0018 

Kraftstoffmeßstab 

Jauge de niveau de combustible 

1 

19 


682g 87 0019 

Hakenplatte 

Plaque a crochet 

1 

20 


682g 87 0022 

Ösenplatte 

Plaque a oeillet 

■ 

21 


900 03 92 0221 

Senkschraube AM5xl2 DIN 63-5D vzk. 

Vis a tete noyee AM5xl2 DIN 63- 
5D galv. 

I 

22 


900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 


23 


900 03 87 1222 

Mutter M5 DIN 934m5S, vzk. 

Ecrou M5 DIN 934m5S, galv. 

I 

24 


682g 87 0010 

Pannendreieck mit Hülle 

Triangle de panne avec etui 

1 

25 


682g 87 0011 

Tasche zum Pannendreieck 

Sac pour triangle de panne 

1 

26 


900 03 84 3110 

Zylinderblechschraube B3,9x9, 5 DIN 
7971 zn 

Vis cylindrique taraudeuse B3, 9x 

9, 5 DIN 7971 zn 

5 

27 


682g 87 0048 

Haltefeder 

Ressort d'attache 

1 

29 


682g 87 0040 

Halter für Sanitätsdose 

Attache pour boite sanitaire 

1 

30 


900 03 82 2224 

Zyl. Schraube AM5xl2 DIN 84-5D vzk 

Vis cylindrique AM5xl2 DIN 84-5] 
galv. 

) 4 

31 


900 03 93 1062 

Federring B5 DIN 127 vzk. 

Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 

4 

32 


900 03 87 1222 . 

Mutter M5 DIN 934m5S vzk. 

Ecrou M5 DIN 934m5S, galv. 

4 

33 


682g 87 0032 

Halteriemen für Windenseil 

Courroie d'attache pour cable de 
treuil 

2 

34 


682g 87 0035 

Riemenhalter 

Attache courroie 

2 

35 


900 03 82 0221 

Senkschraube AM5xl2 DIN 63-5D vzk j 

Vis a tSte noyee AM5xl2 DIN 63- 
5D galv. 

4 
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Katalog Gatalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr - TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Sonderausstattung 

Equipement special 


Art. Nr. de« Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 


Gegenstand 


900 03 93 1062 Federrrng B5 DIN 127 vzk. 
900 03 87 1222 Mutter M5 DIN 934m5S 
682 g 87 0036 Seilhalter 


900 03 84 4117 linsensenkblechschraube B3,9x13 DIN 
7973 vzk. 

682g 87 0044 Tafel "Antenne" (nur für Funkwagen)' 


900 03 82 7115 Linsensenkblechschraube AM4xl2 DIN 
91-4D vzk. (nur für Funkwagen) 

900 03 93 7259 Unterlagscheibe (nur für Funkwagen) 

900 03 93 7273 Scheibe 4 KN 688 (nur für Funkwagen) 

900 03 93 1042 Federring B4 DIN 127 vzk. (nur für 
Funkwagen) 

900 03 87 1216 Mutter M4 : DIN 934-5S vzk. (nur für 
Funkwagen) 

782 87 0006 Scheibenwaschanlage vollst.(ab 151 Fh, 

(Pos. 46-49) 

- Doppeldüse (ab 151 Fh.) 

- Handdruckpumpe (ab 151 Fh) 

Behälter (ab 151 Fh.) 

- Behälteraufhängung (ab 151 Fh.) 

782 87 0007 Plastikschlauch 6x1x1850 (ab 151 Fh.) 

900 03 82 2247 iZylinderschraube M5x20 DIN 84-4S 
vzk. (ab 151 Fh.) 

900 03 93 1062 Federring B5 DIN 127 vzk. (ab 151 Fh] 
682g 87 0056 Verschlußreiber (ab 151 Fh. J 


Textseite 363 
zu Bildseite 79 
Texte 363 ppur 
Illustration 79 


Objet ™ 


Rondelle Grower B5 DIN 127 galv. 2 

Ecrou M5 DIN 934m5S2 

Attache cable 1 

Vis ä tete goute de suif taraudeuse 2 
B3, 9x13 DIN 7973 galv. 

Plaquette "Anetenne" (seulement 1 
pour camion radio) 

Vis a tete de suif (seulement 4 

pour camion radio) 

Rondelle (seulement poix camion 4 
radio) 

Rondelle (seulement pour camion 4 
radio) 4 KN 688 

Rondelle Grower B4 DIN 127 galv. 4 
(seulement pour camion radio) 

Ecrou M4 DIN 934-5S galv. )seule- 4 
ment pour camion radio) 

Installation de nettoyage de glace 1 
compl. (a partir de la cabine 151 
(fig. 46-49) 

Double gicleur (i partir de la 1 

cabine 151) 

Pampe ä main (ä partir de la 1 

cabine 151) 

Reservoir (a partir de la cabine 151) 1 

Support de reservoir (:ä partir de 1 
la cabine 151) 

Tuyau en plastique 6x1x1850 1 

(ä partir de la cabine 151) 

Vis cylindrique M5x20 DIN 84-4S 2 

galv. (a partir de la cabine 151) 

Rondelle (Jower B5 DIN 127 galv. 2 
(a pattir de lacabine 151) 

Bouchon (a partir de la cabine 151) 2 


GRO-Katalog-Textaalte F. 9.313 - 505 1/6247 - 7-1968 - 5000 - 19200/1 











Bild 80 

BEREIFUNG 

Seite 

364 

Illustration 80 

PNEUS 

Page 

364 






Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl 3t 4x4 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Bereifung 

Pneus 


Textseite 365 
zu Bildseite so 

Texte 365pour 
Illustration 80 
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Bild 81 

Illustration 81 


WERKZEUG UND ZUBEHÖR 
OUTILS ET ACCESSOIRES 





Katalog Catalogue 

Baugruppe Qr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680gl3t 4x4 
STEYR A 680 g 3t 4x4 

Werkzeug und Zubehör 

Outils et accessoires 


Textsalte 367 
zu Bildseite 81 
Texte 367 pour 
Illustration 81 


AI Kl KIQA Art. Nr. daa Fabrikanten 
«Ln no« No d ' art . du f.brtcant 


W. Nr. daa Fabrikanten fiflflAnqtftnd 

No d'art. du fabrtcant Liegensiana 

780 8 6 0030 Dom zum Motordurchdrehen 


Objet 

Broche pour toumer le moteur 


380 9 86 0012 Säckchen für Kleinteile (mit Pos.3, 4 poche pour petites pieces (avec. 


680g 34 0002 Dichtring (Teves T 33502-0100,1) 

900 03 09 8014 Dichtring A14xl8 DIN 7603 Cu 

900 03 09 8010 Dichtung A10xl4 DIN 7603 

900 03 09 8020 Dichtung Al8x22 DIN 7603 

900 03 09 8031 Dichtung A26x32 DIN 7603 

900 03 09 8086 Dichtung A30x36 DIN 7603 

I 900 03 09 8008 Dichtung A8xl%4 DIN 7603 
900 03 09 8138 Dichtung 38x44 DIN 7603 
900 03 55 9318 Dichtring D12 DIN 74297 
I 680g 86 0001 Schlüsselring 

680g 86 0002 Schlüssel z. Schaltkasten 

i 

680g 86 0003 Bolzen (nur heil Seilwinden) 

586 61 0029 Felgen-Schließhebel 

586 61 0033 Felgen-Öffnungshebel 

586 61 0034 Mutterwinde 


fig. 3.4, 7) 

Joint (Teves T 33502-0100,1) 4 

Joint en cuivre A14xl8 DIN 7603 Cu 4 

Joint A10xl4 DIN 7603 4 

Joint A18x22 DIN 7603 V 2 

Joint A26x32 DIN 7603 2 

Joint A30x36 DIN 7603 2 

Joint A 8x12, 4 DIN 7603 8 

Joint 38x44 DIN 7603 2 

Joint Dl2 DIN 74297 4 

Anneau pour clef 2 

Clef du commutateur principal 2 

Vis de cisaillement (seulement 6 

quand treuil) 

Levier demonte-pneus 1 

Levier demonte pneus 1 

Manivelle de monte-roue 1 


900 03 58 9330 DoppelringschlUssel A22x24 DIN 837 Clef a anneau doubleA22x24 DIN 1 

837 


GRD-Katalog-Textsslte F. 9.313 - 505 1/6247 - 7-1968 - 5000 - 19200/1 










LADEBRÜCKE A680g 
PONT DE CAMION A680g 


Textseite 368 
Texte 368 


Verzeichnis der Zeichnungen 
Nomenclature des dessins 

Benennung 

Montageplan für Befestigungsflansche 

Befestigungsflasche für Brücke u, Funkkasten 

Kotflügelhalter vorne 

Kotflügelhalter hinten 

Montageplan zu Kotflügel 

Kotflügel 

Kotflügelträger 

Kotscliutzlappen 

2L)M Kotflügelbefestigungszapfen 

Brücken-Unterbau 

Chassisauflage 

Traverse I 

Traverse E 

Traverse III 

Spannfuß für Traverse III 
Traverse IV 
Traverse V 
Randschiene vorne 
Randschiene seitlich 
Verdeckbogen-Einsteckrohr 
Randschiene hinten 
Längsverbindung Traverse l-II 
Längsverbindung Traverse IV-V 
Brückenbefestigung 
Längsverbindungen, Schrägstutzen 
Knotenbleche 
Querverbindung vorne 
Pufferstütze vorne 
2DM Pufferstütze hinten 
2DM Gummipuffer 

2DM Schraubensicherung für Spannfuß 

Brückenboden 

Brückenboden-Montage 

Bodendeckel-Holz 

Brückendeckel-Rahmen 

2DM Rosette für Bodendeckel 

Zusammenbau Stirnwandkasten 

Kasten-Vorderwand 

Kasten-Rückwand 

Kasten-Querverbindung und Spickei 

Wz, Schubladen-Führung 

Kasten-Befestigungsplatten 

Kastenverblechung 

Kastentüren 

Ka sten- Deckbretter 

Funkkasten Rosette (2 Stk.) 

2DM Befestigungsbügel 

Zusammenbau Seitenladen, Rückladen, Galerie 
Abkantprofile Seiten- und Rückladen 
Einzelteile zu Seiten- Rückladen, und Galerie 


Denomination 

Disposition des Supports de fixation 

Supports de fixation du pont et caisson 

Support de garde-boue avant 

Support de garde-boue arriere 

Montage des garde-boue 

Garde-boue 

Support de garde-boue 

Bavettes de garde-boue 

2 DM axe de fixation de garde-boue 

Soubassement du pont 

Appui de chassis 

Traverse I 

Traverse II 

Traverse III 

Support de serrage pour traverse III 

Traverse IV 

Traverse V 

Bordüre avant 

Bordüre laterale 

Guidage de cereeau de bäche 

Bordüre arriere 

Assemblage longitudinal traverse I-Il 
Assemblage longitudinal traverse IV-V 
Fixation du pont 

Assemblage longitudinal, contre-fiches 

Goussets pour soubassement 

Assemblage de la diagonale avant 

Support de butee avant 

2 DM support de butee arriere 

2 DM butee en caoutchouc 

Blocage du boulon de fixation 

Plancher du pont 

Montage du plancher 

Bois pour trappe 

Cadre pour trappe 

2 DM rosace pour trappe 

Ensemble du caisson avant 

Parois avant 

Parois arriere 

Assemblage et goussets du caisson 

Glissieres des tiroirs 

Plaques de fixation 

Revetement du caisson 

Portes du caisson 

Plafond en bois du caisson 

Rosace (2 pieces) 

2DM bride de fixation 
Ensemble ridelles et hausses 
Profiles pour ridelles 
Pieces detachees pair ridelles 


Zeichnungen 

Dessins 

S 5 - 17652 
S 5 - 17653 
S 5 - 17654 
S 5 - 17655 
S 5 - 17656 
S 5 - 17657 
S 5 - 17658 
S 5 - 17659 
S 5 - 15979 
S 5 - 17660 
S 5 - 17661 
S 5 - 17662 
S 5 - 17663 
S 5 - 17664 
S 5 - 17665 
S 5 - 17666 
S 5 - 17667 
S 5 - 17668 
S 5 - 17669 
S 5 - 17670 
S 5 - 17671 
S 5 - 17672 
S 5 - 17673 
S 5 - 17674 
S 5 - 17675 
S 5 - 17676 
S 5 - 17677 
S 5 - 17678 
S 5 - 15963 
S 5 - 15976 
S 5 - 15952a 
S 5 - 17679 
S 5 - 17680 
S 5 - 17681 
S 5 - 17682 
S 5 - 15982 
S 5 - 17683 
S 5 - 17684 
S 5 - 17685 
S 5 - 17686 
S 5 - 17687 
S 5 - 17688 
S 5 - 17689 
S 5 - 17690 
S 5 - 17691 
S 5 - 17440 
S 5 - 16025 
S 5 - 17692 
S 5 - 17693 
S 5 - 17694 


Textseite 369 
Texte 369 

Verzeichnis der Zeichnungen 
Nomeclature des dessins 


LADEBRÜCKE A680g 
PONT DE CAMION A680g 


Benennung 

Zeichnungen 

Dessins 

Denomination 

Seitenladenschamier mit Hülse 

S 5 - 17695 

Charniere avec douille 

Rückladenscharnier 

S 5 - 17695 

Charniere arriere 

2 DM Seitenladensicherung 

S 5 - 15962a 

2DM arret des ridelles laterales 

2DM Haken an Rückladen-Inneuseite 

S 5 - 15999 

2 DM crochet pour ridelle arrieire 

2DM Verschlußzapfenhinten 

S 5 - 16012 

2DM contre-piece de fermeture arriere 

2DM Blachenhaken 

S 5 - 16024 

2DM crochet de bache 

Henschel 6x6 Verschluß Seitenladen vorne 
(1 Paar) 

S 5 - 16082a 

Henschel 6x6 fermeture de ridelle avant 
(1 paire) 

Verdeckgestell 

S 5 - 17697 

Support de bache 

Verdeckbogen und Dachrahmen 

S 5 - 17698 

Cerceaux de bache et cadre 

Einsteckbolzen 

S 5 - 17699 

Pi£ce de centrage 

Dachrahm enprofi 1 

S 5 - 17700 

Profile pour longeron 

2DM Zapfen und Hülse 

S 5 - 16018a 

2DM doigts et douilles 

2DM Auflagewinkel und Sicherung 

S 5 - 16020a 

2DM equerre et securite 

2DM Riemenbefestigungsplatten 

S 5 - 1602 7a 

2DM plaques de fixation pour courroie 

Verdeck-Mittelpfosten 

S 5 - 17701 

Montant central 

Galeriehalter 

S 5 - 17702 

Support de hausse 

2DM Zapfen und Gelenk 

S 5 - 16030 

2DM pivot et articulation 

2DM Zapfen und Arretierung 

S 5 - 16037 

2DM pivot et arret 

2 DM „Federführung und Scheibe 

S 5 - 16038 

2 DM guidage de ressort et rondelle 

2DM Druckfeder 

S 5 - 16039 

2 DM ressort de com pression 

Blachenrost 

S 5 - 17703 

Lattage 

Blachenriemen 

S 5 - 17704 

Courroie pour bache 

Dachlatte 

S 5 - 17705 

Lattes 

2DM Fixierung 

S 5 - 160 22a 

2 DM guidage des lattes 

Blache 

S 5 - 17706 

Bache 

Garnituren zu Blache 

S 5 - 17708 

Accessoires pour bache 

Reserveradlagerung 

S 5 - 17709 

Support pour roue de secours 

Kanisterhalterbefestigung 

S 5 - 17710 

Fixation des jerry-can 

Halter für Schanzwerkzeughalter 

S 5 - 17711 

Fixation de Support pour outils de Campagne 

Funkwagen Werkzeugschublade (2 Stk.) 

S 5 - 17467 

Tiroirs pour outils (2 pieces) 

Halter zu 5t Winde 

S 5 - 17712 

Support pour cric de 5 to 

Befestigungsplatte zu Seilhaspel 

S 5 - 15089b 

Plaque de fixation pour enrouleur de cable 

Halter zu Umlenkrolle 

S 5 - 15928a 

Support pour poulie de renvoi 

Schanzwerkzeughalter 

S 5 - 15467d 

Support pour outils de Campagne 



LADEBRÜCKE A680gl 
PONT DE CAMION A 680gl 


Testserie 370 
Texte 370 


Verzeichnis der Zeichnungen 
Nomenclature des dessins 


Zeichnungen 

Benennung Dessins Denomination 


Brückenunterbau-Montage 

S 5 - 21403 

Soubassement du pont-Montage 

Chassisauflage 

S 5 - 21404 

Appui du chässis 

Randschiene vorne 

S 5 - 21405 

Bordüre avant 

Randschiene hinten 

S 5 - 21406 

Bordüre arriere 

Randschiene seitlich 

S 5 - 21407 

Bordüre laterale 

Traverse I 

S 5 - 21408 

Traverse I 

Traverse 11 und in 

S 5 - 21409 

Traverse II et III 

Traverse IV 

S 5 - 21410 

Traverse IV 

Traverse V 

S 5 - 21411 

Traverse V 

Traverse VI 

S 5 - 17663 

Traverse VI 

Spannfuß für Traverse IV 

S 5 - 17665 

Support de serrage pour traverse IV 

Verdeckbogen-Einsteckrohr 

S 5 - 17670 

Guidage de cerceau de bache 

Längsverbindung Traverse I und II 

S 5 - 21412 

Assemblage longitudinal traverse I et II 

Längsverbindung Traverse V und VI 

S 5 - 17673 

Assemblage longitudinal traverse V und VI 

Brückenbefestigung 

S 5 - 17674 

Fixation du pont 

Schraubensicherung 

S 5 - 17952a 

Blocage du boulon 

Längs- und Querverbindung 

S 5 - 21413 

Assemblage longitudinal et transversal 

Knotenblech 

S 5 - 21414 

Gousset pour soubassement 

Gleitschiene 

S 5 - 21415 

Glissiere 

Pufferstütze vorne 

S 5 - 17678 

Support de butee avant 

Gummipuffer 

S 5 - 15976a 

Butee en caoutchouc 

Seitenladensicherung 

S 5 - 15962a 

Blocage de ridelle laterale 

Rollenführung vorne - . 

S 5 - 21418 

Guide de rouleau avant 

Befestigungsring 

S 5 - 21420 

Anneau de fixation 

Brückenboden-Montage 

S 5 - 21421a 

Montage du plancher 

Bodendeckel 

S 5 - 21422 

Trappe 

Rosette 

S 5 - 15982 

Rosace 

Bretter für Brückenboden 

S 5 - 21423 

Lattes pour plancher 

Bretter für Bodendeckel 

S 5 - 21424 | 

Bois pour trappe 

Kanal für Zugseil 

S 5 - 21425 

Canal pour traction 

Seitenlad enschamier 

S 5 - 21438 

Charniere de ridelle laterale 

Stirnwandkasten-Montage 

S 5 - 21429 

Caisson avant-Montage 

Kasten-Vorderwand 

S 5 - 21430a 

Paroi avant 

Kastenrückwand 

S 5 - 21431a 

Paroi arriere 

Kastenquerverbindung und Spickei 

S 5 - 21432a 

Assemblage et goussets du caisson 

Werkzeugschubladen-Führung 

S 5 - 17687a 

Glissieres des tiroirs 

Kasfenverblechung 

S 5 - 21433b 

Revetement du caisson 

Kastendeckbleche 

S 5 - 21434 

Töle du caisson 

Kastenbefestigungsplatten 

S 5 - 21435 

Plaques de fixation 

Kastentüren 

S 5 - 17690b 

Portes du caisson 

Rosette 

S 5 - 17440 

Rosace 

Reservera dla gerung 

S 5 - 17709c 

Support pour roue de secours 

Befestigungsbügel für Blache 

S 5 - 16025a 

Bride de fixation pour bache 

Brückenladen und Galerie-Montage 

S 5 - 21436 

Ridelles et hausse-Montage 

Brückenladen 

S 5 - 21437 

Ridelles 

Seitenladenschamier 

S 5 - 21438 

Charniere de ridelle laterale 

RUckladenschamier 

S 5 - 21439 

Charniere de ridelle arriere 

Galerie 

S 5 - 21441 

Hausse 

Gewindeeinlagen für Galerie 

S 5 - 21442 

Plaques filetees encastrees 

Hacken an RUckladeninnenseite 

S 5 - 15999 

Crochet pour ridelle arriere 

Verschlußzapfen hinten 

S 5 - 21450 

Conte-piece de fermeture arriere 

Zusatz-Randschiene hinten 

S 5 - 21416 

Bordüre suppl. arriere 




Textseite 371 
Texte 371 

Verzeichnis der Zeichnungen 
Nomenclature des dessins 


LADEBRÜCKE A 680gl 
PONT DE CAMION A 680gl 


Zeichnungen 

Benennung Dessins Denomination 


Rolle und Welle 

S 5 - 21417 

Rouleau et arbre 

Rollenführung vorne 

S 5 - 21418 

Guidage pour rouleau avant 

Welle zu Seilrolle 

S 5 - 21419 

Arbre pour rouleau 

Führungsschienen 

S 5 - 21426a 

Rails de guidage 

Rouleau pour cable 

S 5 - 15931 

Rouleau pour cable 

Lagerbüchsen 

S 5 - 15932 

bouilles 

Auffangbock 

S 5 - 21427 

Arret 

Gummiklotz zum Auffangbock 

S 5 - 21428 

Amortisseur en caoutchouc 

Halter zur Umlenkrolle 

S 5 - 15928b 

Support pour invertisseur 

Befestigungsplatte zu Seilhaspel 

S 5 - 15089b 

Plaque de fixation pour enrouleur 

Verdeckgestell-Montage 

S 5 - 21443 

Support de bache - Montage 

Verdeckbogen 

S 5 - 21444 

Cerceau de bache 

Verdeckstange 

S 5 - 21445 

Montant de la bache 

Einst eckbolzen zum Verdeckbogen 

S 5 - 21446 

Pivot pour montant 

Haken für Verdeckstangen 

S 5 - 21447 

Crochets pour pivots 

Dachlatte 

S 5 - 21448a 

Lattes de la bache 

Schanzwerkzeughalter 

S 5 - 15467 

Support pour outils de Campagne 

Halter für Schanzwerk zeughalter 

S 5 - 17711a 

Support pour outils de Campagne 

Halter zu Hebeisen 

S 5 - 21449 

Support pour levier 

Kanisterhalterbefestigung 

S 5 - 17710 

Fixation pour Support pour jerry-can 

Kanisterhalter 

S 5 - 17713 

Support pour jerry-can 

Kotflügel, links, rechts 

S 5 - 17657 

Garde-boue droite, gauche 

Kotflügelträger 

S 5 - 17658 

Support de garde-boue 

Befestigungszapfen 

S 5 - 15979 

Fixation 

Kotschutzlappen 

S 5 - 17659 

Bavettes 

Halter zu 5t-Winde 

S 5 - 17712 

Support pour cric 

Werkzeugschublade 

S 5 - 17467 

Tiroirs pour outils 
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Textseite 373 

ii»y Mp 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

zu Bildseite 82 



Ladebrücke 

Texte 373 pour 


STEYR A 680g 3t 4x4 

Pont de cambion 

Illustration 82 



ALN NSA 

Art. Nr. dea Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 

1 


S 5 - 17660 

BRÜCKEN-UNTERBAU 

SOUBASSEMENTD U PONT 

1 



S 5 - 17661 

Chassisauflage 

App ui de chässis 




S 5 - 17662 

Traverse I 

Traverse I 




S 5 - 17663 

Traverse II 

Traverse II 




S 5 - 17664 

Traverse III 

Traverse III 




S 5- 17665 

Spannfuß für Traverse III 

Support de serrage pour traverse III 




S 5 - 17666 

TraverselV 

Traverse IV 




S 5 - 17667 

Traverse V 

Traverse V 




S 5 - 17668 

Randschiene vorne 

Bordüre avant 




S 5 - 17669 

Randschiene seitlich 

Bordüre laterale 




S 5 - 17670 

Verdeckbogen-Einsteckrohr 

Guidage de cerceau de bache 




S 5 - 17671 

Randschiene hinten 

Bordüre arrieire 




S 5 - 17672 

Längsverbindung Traverse I-II 

Assemblage longitudinal traverseI- 

I 



S 6 - 17673 

LängsverbindungTraverse IV-V 

Assemblage longitudinal traverse 
IV-V 




S 5 - 17674 

Brückenbefestigung 

Fixation du pont 




S 5 - 17675 

Längsverbindung, Schrägstützen 

Fixation du pont 




S 5 - 17675 

Längsverbindungen, Schrägstützen 

Assemblage longitudinal, contre- 
fiches 




S 5 - 17676 

Knotenblech 

Goussets pour soubassement 




S 5 - 17677 

Querverbindung vorne 

Assemblage de la diagonale avant 




S 5 - 17678 

Pufferstütze vorne 

Support de butee avant 




S 5 - 15963 

2DM Pufferstutze hinte 

2 DM Support de butee arriere 




S 5 - 15976 

2DM Gummipuffer 

2DM butee en caoutchouc 




S 5 - 15952a 

2DM Schraubensicherung für Spannfuß 

Blocage du boulon defixat ion 




S 5 - 17679 

Brückenboden 

Plancher du pont 




S 5 - 17680 

Biückenboden-Montage 

Montage du plancher 




S 5 - 17681 

Bodendeckel-Holz 

Bois pour trappe 




S 5 - 17682 

Brückendeckel-Rahmen 

Cadre pour trappe 




S 5 - 15982 

2DM Rosette für Bodendeckel 

2DM rosace pour trappe 


2 


S 5 - 17683 

STIRNWANDKASTEN 

CAISSON AVANT 




S 5 - 17684 

Kasten-Vorderwand 

Parois avant 




S 5 - 17685 

Kasten-Rückwand 

Parois arriere 



S 

S 5 - 17686 

Kasten-Querverbindung und Spickei 

Assemblage et goussets du Caisson 




S 5 - 17687 

Wz. Schubladen-Führung 

Glissieres des tiroirs 




S 5 - 17688 

Kasten-Befestigungsplatten 

Plaques de fixation 




S 5 - 17689 

Kastenverblechung 

Revetement du caisson 




S 5 - 17690 

Kastentüren 

Portes du caisson 




S 5 - 17691 

Kasten-Deckbretter 

Plafond en bois du caisson 




S 5 - 17440 

Funkkasten Rosette (2 Stk.) 

Rosace (2 pieces) 
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Nr. 
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Textseite 375 
zu Bildseite 32 
Texte 375 pour 
Illustration 32 


Fl 0 . 

ALN NSA 

Art. Nr. das Fabrikanten 
No d'arl. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 



S 5 - 16025 

2DM Befestigungsbügel 

2DM bride de fixation 


3 


S 5 - 17692 

SEITENLADEN, RÜCKLADEN, GALERIE 

RIDELLES ET HAUSSES 




S 5 - 17693 

Abkantprofile Seiten- und Rückladen 

Profiles pour ridelles 




S 5 - 17694 

Einzelteile zu Seiten - "ückladen und 

Galerie 

Pikees detachees pour ridelles 




S 5 - 17695 

Seitenladenscharnier mit Hülse 

Charniere avec douille 




S 5 - 17696 

Rück la denscharnier 

Charniere arriere 




S 5 - 15962a 

2DM Seitenladensicherung 

2DM arret des ridelles laterales 




S 5 - 15999 

2DM Haken an Rückladen-Innenseite 

2DM crochet pour ridelle arriere 




S 5 - 16012 

2DM Verschlußzapfen hinten 

2DM contre-piece de fermeture 
arrie re 




S 5 - 1 6024 

2 DM Blachenhaken 

2 DM crochet de bache 




S 5 - 16082a 

' 

, 

Henschel 6x6 Verschluß Seitenladen 
vorne (1 Paar) 

Henschel 6x6 fermeture de ridelle 
avant (1 paire) 


4 


S 5 * 17697 

VERDBGKGESTELL 

SUPPORT DE BACHE 



S 5 - 17698 

Verdeckbogen und Dachrahmen 

Cerceaux de bache et cadre 



! S 5 - 17699 

Einsteckbolzen 

Piece de centrage 



1 S 5 - 17700 

1 

Dachrahmenprofil 

Profile pour longeron 




S 5 - 16018a 

2DM Zapfen und Hülse 

2DM dpigts et douille 




S 5 - 16020a 

2DM Auflagewinkel und Sicherung 

2 DM equerre et securite 




S 5 - 16027a 

2DM Riemenbefestigungsplatten 

2IM plaques de fixation pour 
courroie 




S 5 - 17701 

■ 

Verdeck-Mittelpfosten 

Montant central 




S 5 - 17702 

Galeriehalter 

Support de hausse 




S 5 - 16030 

2DM Zapfen und Gelenk 

2 DM pivot et articulation 




S 5 - 16037 

2DM Zapfen und Arretierung 

2DM pivot et arr£t 




S 5 - 16038 

2DM Federführung und Scheibe 

2DM guidage de ressort et rondelle 




S 5 - 16039 

2DM Druckfeder 

2DM ressort de compression 




S 5 - 17703 

Blachenrost 

Lattage 




S 5 - 17704 

Blachenriemen 

Courroie pour bache 



| S 5 - 17705 

Dachplatte 

Lattes 




S 5 - 16022a 

2DM Fixierung 

2 DM guidage des lattes 


5 


S 5 - 17706 

BLACHES 

BACHE 




S 5 - 17708 

Garnituren zu Blache 

Accessoires pour bache 


6 



ZUBEHÖR 

' ACCESSOIRES 




S 5 - 17709 

Reserveradlagerung 

Support pour roue de secours 




S 5 - 17710 

Kanisterhalterbefestigung 

Fixation des jerry-can 




S 5 - 17711 

i 

Halter für Schanzv/erkzeughalter 

Fixation de Support pour outils de 
Campagne 




S 5 - 17467 

Funkwagen Werkzeugschublade0 Stk.) 1 

Tiroirs pour outils (2 pieces) 




S 5 - 17712 

Halter zu 5t Winde 

1 

Support pour cric de 5 to 
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Katalog 

Catalogue 

Baugruppe Gr. cfensemble 

Textseite 379 
zu Bildseite83 

- .»Elfi» 

Nr. 

TS 83/72 

Nr. 


STEYR A 680g 3t 4x4 

Ladebrücke 

Pont de camion 

Texte 379pour 
Illustration 83 


Ra- 

ALN NSA 

Art. Nr. da« Fabrlkartan 
No d'irt. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Ana 

Nb 




BRÜCKEN-UNT ERBAU 


SOUBASSEMENT DU PONT 


1 


S 5 - 17662 

Traverse 1 


Traverse I 

1 




Windenhalter 

Pos. 7 

Support pour cric Pos. 7 

1 




Umlenkrollenhalter 

Pos. 8 

Support pour poulie de renvoi Pos.8 

1' 




Seilhaspelhalter 

Pos. 9 

Support pr. enroulade de cable 

Pos. 9 

1 

2 


S 5 - 17663 

Traverse n 


Traverse n 

1 

3 


S 5 - 17664 

Traverse III 


Traverse III 

1 



S 5 - 17665 

Spannfüsse 


Supports de serrage 

2 

4 


S 5 - 17666 

Traverse IV 


Traverse IV 

1 

5 


S 5 - 17667 

Traverse V 


Traverse V 

1 



S 5 - 17661 

Chassisauflage 


A ppui de Chassis 

1 




Seilführung 


Guidage du cäble 

1 

6 


S 5 - 17669 

Randschiene seitlich 


Bordüre laterale 

2 


j 

Rohrhalter 

Pos. 3 

Guidage de cerceau Pos. 3 

2 


1 

1 

1 

Rohrhalter 

Pos. 4 

Guidage de cerceau Pos. 4 

2 



S 5 - 17668 

Randschiene vorn# 


Bordüre avant 

1 



S 5 - 17671 

Randschiene hinten 


Bordüre arriere 

1 

7 


S 5 - 17696 

RUckladenscharnier 


Charniere pour ridelle arriere 

5 

8 


S 5 - 17674 

Brückenbefestigung 


Support de fixation 

4 



S 5 - 15952 

Schraube Sicherung 


Blocage des boulons 

4 




Befestigungsschrauben Ml 6x45 


Boulons Ml 6x45 

4 




Federringe 


Rondelle a ressort 

■ 

4 

9 


S 5 - 15976 

Gummipuffer 


Butee en caoutchouc 

4 

10 


S 5 - 17665 

Spannfuß 


Support de serrage 

2 




Schraubensicherung 


Blocage des boulons 

2 




Befestigungsschrauben Ml 6x110 

Boulons Ml 6x110 

2 




Federringe 


Rondelle a ressort 

2 

11 


S 5 - 17662 

Umlenkrollenhalter 


Support pour poulie de renvoi 

1 

12 


S 5 - 17678 

Pufferstütze vorne 


Support pour butee avant 

2 

13 


S 5 - 15962 

Seitenladensicherung 


Arret de ridelle 

2 




bestehend aus; 


se composant de: 





PLättli 6x20-23 

Pos.l 

Plaquette 6x20-23 Pos.l 

2 




Plättli 

Pos. 2 

■ Plaquette Pos. 2 

2 




Hebel 

Pos. 3 

Le vier Pos. 3 

2 




Senkschraube M8x32 

Pos. 4 

Vis a tSte fraisee M8x32 Pos. 4 

2 




Federring 8mm 

Pos. 5 

Rondelle a ressort 8mm Pos. 5 

2 




Kappenmutter M8 

Pos. 6 

Ecrou borgne M8 Pos. 6 

2 




BRÜCKENBODEN 


PLANCHER DU PONT 


14 


S 5 - 17679 

Kastenbrett 322x30x21 60mm 


Planche pour caisson 322x30x2160 

1 
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1 


AI N NQA I Art Nr - d “ F*brlk»nt»n 
liOn | No d'«rt. du tabrlcant 


S 5 - 17682 
S 5 - 17681 

S 5 - 17682 
S 5 - 15982 


Gegenstand 

Innenbretter 180x32x2643 mm 
Außenbretter 180x30x3585mm 
Schloßschrauben M6x40 mm 
Muttern M6 
Brückendeckel 

Deckelholz, innen 175-30x928 mm 
Deckelholz, außen 175x30x928mm 
Deckeliahmen 
Rosette 

Senkschraube M4x40 VSM 12140 
Unterlegscheibe DIN 9021 
Sechskantmutter M4 VSM 12707 


Textseite 381 
zu Bildseite 83 
Texte 381 pour 
Illustration 83 


Plariches centrales 180x30x2643 4 

Planches exterieure 180x30x3585 8 

Boulons a vois M6x40 mm 152 

Ecrous M6 152 

Trappe 1 

Planches centrales 176x30x928mm 2 

Planches exterieures 175x30x928 2 

Cadre de la trappe 1 

Rosace 4 

Vis a tete fraisee VSM 12140 4 

Rondelle DEN 9021 4 

Ecrou M4 VSM 12707 4 
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Textseite 383 
zu Bildseite 84 
Texte 383 pour 
Illustration 84 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Ladebrücke 

Pont de camion 


Fla- 

ALN NSA 

Art. Nr. dm Fabrikanten 
No d’art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 




STIRNWANDKASTEN 


CAISSON AVANT 



1 


S 5 - 17684 

Kasten-V orderwand 


Parois avant 


1 

2 


S 5 - 17685 

Kasten-Rückwand 


Parois arriere 


1 

3 


S 5 - 17687 

Sc hubladenftlhrung 


Glissi 'fere pour tiroir 


8 

4 


S 5 - 17689 

Kastenblech vorne rechts 

(4a) 

Tole avant droite 

(4a) 

1 




Kastenblech vome links 

(4b) 

Tole avant gauche 

(4b) 

1 




Kastenblech mit Kiemen 

(4c) 

Tole avec ouvertures 

(4c) 

1 




Kastenblech hinten links 

(4d) 

Tole arriere gauche 

(4d) 

1 




Kastenblech hinten rechts 

(4e) 

Tole arriere droite 

(4c) 

1 




Ferro-Nieten 0 4 vorne 


Rivets Ferro 0 4 avant 


185 




Ferro-Nieten 0 4 hinten 


Rivets Ferro 0 4 arriere 

185 

5 


S 5 - 16025 

Befestigungsbügel 


Crochet de bache 


4 

6 


S 5 - 16024 

Seilhaken 


Crochet pour corde 


2 

7 


S 5 - 17691 

Kastendeckbretter (7a und 7b) 

Plafond en bois (7a et 7b) 

2 

8 


S 5 - 17683 

Befestigungsschrauben M8x25 

Boulons M8x25 


6 




Federrung zu M8 


Rondelle a ressort pour M8 

6 




Befestigungsschrauben M10x25 

Boulons Ml 0x25 


8 




Federring zu MIO 


Rondelle a ressort pour MIO 

8 

9 


S 5 - 17709a 

Spannstange 


Tringle de serrage 


1 




Spannschraube 

Pos. 8 

Ecrous 

Pos. 8 

1 




Griff 

Pos. 9 

Poignee 

Pos. 9 

1 




Gabelkopf 

Pos. 11 

Fourchettes 

Pos. 11 

1 




Bolzen 

Pos. 12 

Axe 

Pos. 12 

1 




Splint 

Pos. 13 

Goupilles 

Pos. 13 

2 




Mutter 

Pos. .14 

Ecrous 

Pos. 14 

3 




Unterlage 

'Pos. 15 

Entretoise 

Pos.15 

1 

10 


S 5 - 17690 

Türscharniere 

Pos. 7 

Charniere de porte 

Pos. 7 

5 




Unterlage 

Pos.20 

Entretoise 

Pos. 20 

5 




Senkschrauben M6xl0 


Vis a tete fraisee M6xl0 

10 




Senkschrauben M6xl5 


Vis a tete fraisee M6xl5 

15 

11 


S 5 - 17690 

Tür rechts 


Porte droite 


1 




Staubabschlußprofil 

Pos. 10 

Profil d'etancheite 

Pos. 10 

2 




Dichtungsgummi 

Pos. 11 

Profil caoutchouc 

Pos. 11 

2 




Staubabschluß profil 

Pos. 12 

Profil d'etancheite 

Pos. 12 

2 




Dichtungsgummi 

Pos. 13 

Profil caoutchouc 

Pos. 13 

2 

12 


S 5 - 17690 

Türschloß rechts, komplett 

Serrure droite, complete 

1 

13 


S 5 - 17440 

Rosette 


Rosace 


2 

14 


S 5 - 17690 

Tür links 


Porte gauche 


1 

15 


S 5 - 17690 

Türschloß links, komplett 


Serrure gauche, complete 

1 
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Nr. 
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Pont de camion 
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Textsalte 385 
zu Bildseite 84 
Texte 385 pour 
Illustration 84 


ALN NSA 


Art Nr. dM Fabrikanten 
No d'art. du tabrlcant 


Gegenstand 


S 5 - 17709 


Pneulager 

Scharnier 


Support pour roue de secours 


Pos. 3+4 


Charniere 


Pos. 3+4 
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Baugruppe Qr. d'ensemble 

Textseite 387 
zu Bildseite 85 

Texte 387pour 
Illustration 85 

Nr- TS 83/72 

Nr. 

STEYR 

A 680g 3t 4x4 

Ladebrücke 

Pont de camion 


; 5 | 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb. 




INHALT DER SCHUBLADEN 

CONTENANCE DES TIROIRS 


1 


S 5 - 17467 

Werkzeugschublade 

Tiroirs pour outils 

2 

2 

4930-128-5874 


Hebel-Fettpresse 

Pompe de graissage 

1 

3 

9150-335-3176 


Dose mit Motorenöl 

Boite d'huile moteur 

1 

4 

7920-298-0002 


Knäuel Putzfäden 

Peloton de dechets de coton 

1 

5 

7920-298-0174 


Wagenbürste 

Brosse 

1 

6 

4930-128-5605 


Dosenöffner 

Ouvre-boite 

1 

7 

7920-298-0230 


K unstgummischwamm 

Eponge en caoutchouc artificiel 

1 

8 

8110-307-0252 


Kanisterausgußschlauch 

Tuyau de vidange pour bidons 

1 

9 

8105-30 6-0345 


Wassereimer 

Seau a eau 

1 

10 

8020-299-5100 


Petrol-Pinsel 

Pinceau a petrole 

1 

11 

55427 


Pneu-Füllschlauch 

Tuyau pour le gonflage de* pneus 

1 

12 

5120-129-0114 


Gabelschlüssel 8mm 

Clef ä fourche 8mm 

1 

13 

5120-129-0123 


Gabelschlüssel 13mm 

Clef a fourche 13mm 

1 

14 

5120-129-0420 


Doppel-Gabelschlüssel 9x11mm 

Clef ä fourche 9x11 mm 

1 

15 

5120-129-0424 


Doppel-Gabelschlüssel 10x14mm 

Clef a fourche 10x14mm 

1 

16 

5120-129-0436 


Doppel-Gabelschlüssel 17x19mm 

Clef a fourche double 17x19mm 

1 

17 

5120-129-0449 


Doppel-Gabelschlüssel 22x24mm 

Clef a fourche double 22 x24mm 

1 

18 

5120-129-0458 


Doppel-Gabelschlüssel 27x32mm 

Clef a fourche double 27x32mm 

1 

19 

5120-129-1143 


Doppel-Steckschlüssel 8x10mm 

Clef a canon 8x10mm 

1 

20 

5120-129-1158 


Doppel-Steckschlüssel 14x17mm 

Clef a canon double 14x17mm 

1 

21 

5120-129-1165 


Doppel-Steckschlüssel 19x22m 

Clef a canon double 19x22mm 

1 

22 

5120-129-1176 


Doppel-Steckschlüssel 24x27mm 

Clef a canon double 24x27mm 

1 

23 



Doppel-Ringschlüssel 22x24mm 

Clef a bague double 22x24mm 

1 

24 

5120-129-1114 


Dorn 0 8x150mm 

Broche 0 8x150mm 

1 

25 

5120-129-1895 


Dom 0 10x230mm 

Brache 0 10x230mm 

1 

26 

5120-131-6725 


Dorn 0 16x500mm 

Broche 0 16x50 0mm 

1 

27 



Dorn 0 14x400mm 

Broche 0 l4x4Q0mm 

1 

28 

5120-129-2884 


Durchschlag 

Chasse-goupilles 

1 

29 

4720-125-0937 


Schlauch aus Gummi 12x1000mm 

Tuyau en caoutchouc 12x1000mm 

1 

30 



Schlauch aus Gummi 7x500mm 

Tuyau en caoutchouc 7x500m 

1 

31 

8415-330-3001 


1 Paar Handschuhe 

1 paire de gants 

1 

32 

8105-306-0503 


Tasche aus Segeltuch 

Sacoche en toile a voile 

1 

33 

5120-129-1012 


Rollgabelschlüssel 200mm 

Clef a molette universelle 200mm 

1 

34 

5120-129-1016 


Rollgabelschlüssel 300mm 

Clef a molette universelle 300mm 

1 

35 

5120-129-1515 


Kombinationszange 

Pince universelle 

1 

36 

5120-129-2272 


Schraubenzieher 3,2mm 

Tournevis 3,2mm 

1 

37 

5120-129-2280 


Schraubenzieher 7, 8mm 

Tournevis 7,8mm 

1 

38 

5120-129-2568 


Schlosserhammer 500gr 

Marteau de serrurier 500gr 

1 

39 

4910-132-0059 


Pneudruckmesser 

Manometre pour pneus 

1 

40 

5970-253-7701 


Rolle Isolierband 

Rouleau de toile isolante 

1 

41 

9505-203-0000 


Bund Eisendraht 

Tourche de fil de fer 

1 

42 

4930-128-5884 


Verlängerung mit Hohldüsen-Ansatz 

Rallonge a bec concave 

1 

43 

2200 


Säckchen aus Stoff mit Dichtungen 

Sachet en etoffe avec joints 

1 

44 

8115-308-0469 


Ersatzteilkästchen mit Glühbirnen 

Coffret pour pieces de rechange 
avec ampoules 

1 


5340-201-1764 


1 Schlüsselring mit Schlüsseln 

1 porte-clefs avec clefs 

1 

45 

5120-107-2288 


Radmutternschlüsse 6kt 

Clef 6pans pour ecrous de roues 

1 

46 



Wagenheber 

Cric 

1 

47 



Hebel zu Wagenheber 

Levier pour cric 

1 

48 

5120-107-2286 


Pneuhebel aus Rohr 

Demonte pneus en tube 

1 

49 

5120-107 -2285 


Pneuhebel, gebogen 

Demonte pnus, coube 

1 

50 

5340-107-8120 


Verbindungsbügel 

Etrier de liaison 

$ 

51 

2590-107-8110 


Unterlagebretter 

Planches 

2 

52 

4020-121-1518 


Bindestrick 12x4500mm 

Corde 12x4500mm 

1 

53 

4020-121-1739 


Bindestrick 15x6000mm 

Corde 15x6000mm 

1 

54 



Spurschneeketten 

Chaines antiderapantes 

1 
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Textseite 389 
zu Bildseite86 
Texte 389 pour 
Illustration 86 


Al Kl MCA Art Nr de» Fabriken tan 
FM-TM INO« Mo d'ort. du lobrlcanl 

S 5 - 17692 

S 5 - 17692 
S 5 - 17694 
S 5 - 17692 
S 5 - 17692 
S 5 - 17694 


S 5 - 16024 

S 5 - 17695 
S 5 - 160 8 2 

S 5 - 17692 
S 5 - 17694 
S 5 - 17692 


S 5 - 17696 
S 5,- 16024 


Gegenstand 

SEITENLADEN UND GALERIE 

Seitenladen kompl. mit Galerie 
bestehend aus: 

Galerie Pos.l 

Befestigung Pos. 1-2-3 

Schrauben mit 1/2 RUndkopf 
Seitenladen 

Kettenhalter Pos. 4 

Kette. 20 Glieder Pos. 5 

Kettenaufhängung Pos. 6 

Blachenhaken (Hess 330) 
Becherschrauben M7x20mm 
Seitenladenscharnier und Hülse 
Verschluß (links und rechts) 
RÜCKLADEN UND GALERIE 
Galerie Pos. 2 

Befestigung Pos. 1-2 

Schrauben mit 1/2 Rundkopf 
Rückladenverschluß (links und rechts) 
RUckladen 
Rückladenscharnier 
Blachenhaken (Hess 330) 


Objet 

R1DELLES ET HAUSSES 

Ridelles compl&es avec hausses 
se composant de: 

Hausse Pos. 1 

Fixation Pos. 1-2-3 

Boulon avec tete bombee 

Ridelle laterale 

Crochet de chaine Pos. 4 

Chaine, 20 maillons Pos. 5 

Crochet Pos. 6 

Crochet de bache (Hess 330) 

Vis a goblet M7x20 mm 

Charniere et douille 

Fermeture (gauche et droite) 

RIDELLE ARR1ERE ET HAUSSE 

Hausse Pos. 2 

Fixation Pos. 1-2 

Boulons avec tSte bombee 

Fermeture (gauche et droite) 

Ridelle arriere 

Charnieres 

Crochet de bache (Hess 330) 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Ladebrücke 

Pont de camion 


Textseite 391 
zu Bildseite 87 
Texte 391 pour 
Illustration 87 


AI M MCA Art - Nr - d ® 8 Fabrikanten 
HLN nöM | No d - arl du ubrlcant 


S 5 - 17703 


S 5 - 17705 


S 5 - 17698 


S 5 - 17697 
S 5 - 17700 
! S 5 - 17701 


S 5 - 16037 
S 5 - 16038 
S 5 - 16039 
S 5 - 16030 
S 5 - 17702 
S 5 - 17704 

S 5 - 17706 


I S.5 -17708 


Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb. 

LATTENROST 


LATTAGE 


Rostriemen 30x4x3085mm Pos. 1 

Courroie 30x4x3085mm Pos.l 

1 

Rostriemen 30x4x3185mm Pos. 2 

Courroie 30x4x3185mm Pos. 2 

|l 

Rostriemen 30x4x3185mm Pos.2 

Courroie 30x4x.3185mm Pos. 2 

I 1 

Rostriemen 30x4x3300mm Pos. 3 

Courroie 30x4x3300mm Pos. 3 

i 

1 

Schutzkappe 55x3x140mm 

Pos. 4 

Protection 55x3x140mm Pos. 4 

8 

Schnallenleder 30x4x250mmPos. 5 

Cuir de boucle 30x4 x250mm Pos. 5 | 

8 

Dachlatten 


Lattes 

13 

VERDECKGESTELL 


SUPPORT DE BACHE 


Verdeckbogen 

Pos.l 

Cerceau Pos. 1 

1 

Verdeckbogen 

Pos.l 

Cerceau Pos.l 

1 

Verdeckbogen 

Pos.l 

Cerceau Pos.l 

1 

Verdeckbogen 

Pos.l 

Cerceau Pos.l 

1 

Dachrahmen profil 


Cadre du tbit 

2 

Mittelpfosten 


Montant central 

2 

Splint 

Pos. 2 

Goupille Pos. 2 

2 

Halbrundniete 

Pos. 5 

Rivet, tlte demi-ronde Pos. 5 

2 

Schwerspannstift 

Pos, 6 

Cheville de tension Pos. 6 

4 

Unterlagscheibe 

Pos. 7 

Rondelle Pos. 7 

2 

Zapfen und Arrettierung 


Pivot et arret 

2 

Federführung und Scheibe 


Guidage de ressort et rondelle 

2 

Druckfeder 


Ressort de com pression 

2 

Zapfen und Gelenk 


Pivot et articulation 

2 

Galeriehalter 


Support de hausse 

2 

Blachenriemen 


Courroies pour bache 

2 

BLA CHE 


BACHE 


Zusammenstellung 


Ensemble 


Rundgummiseil 5200/12 0 

Pos.l 

Corde en caoutchouc 5200/120 

Pos.l 

2 

Rundgummiseil 2750/12 0 

Pos. 2 

Corde en caoutchouc 2750/12 0 

Pos. 2 

1 

i Rundgummiseil 1500/8 0 

Pos. 3 

Corde en caoutchouc 1500/8 0 

Pos. 3 

4 

Oetiker Bride 15/18 

Pos. 4 

Bride Oetiker 15/18 Pos.4 

6 

Oetiker Bride 11/13 

Pos. 5 

Bride Oetiker 11/13 Pos. 5 

8 

Oese 20mm 

Pos. 6 

Geillet 20mm Pos. 6 

18 

Zollverschluß-Oese 

Pos. 7 

Oeillet Pos. 7 

4 

Aufrollriemen seitlich und hinten Pos.l 

Courroie laterale et arriere Pos.l 

12 

Karabinerhaken 

Pos. 2 j 

Mousqueton Pos. 2 

2 

Ringkappe 35x3x120 

Pos, 3 

Capuchon 35x3x120 Pos. 3 

12 

Haibrun dringe 3 5mm 

Pos. 4 | 

Oeillet 35mm Pos. 4 

12 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Ladebrücke 

Pont de camion 


Textseite 391 
zu Bildseite 87 
Texte 391 pour 
Illustration 87 


ALN NSA 

Art. Nr. de« Fabrikanten 
No d’art du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Mnz 

Nb. 



LATTENROST 


LATTAGE 



S 5 - 17703 

Rostriemen 30x4x3085mm Pos. 1 

Courroie 30x4x3085mm Pos. 1 

i 



Rostriemen 30x4x3185mm Pos. 2 

Courroie 30x4x3185mm Pos. 2 

i 



Rostriemen 30x4x3185mm Pos.2 

Courroie 30x4x.3185mm Pos. 2 

i 



Rostriemen 30x4x3300mm Pos, 3 

Courroie 30x4x3300mm Pos. 3 

i 



Schutzkappe 55x3x140mm 

Pos. 4 

Protection 55x3x140mm Pos. 4 

8 



Schnallenleder 30x4x250mmPos.5 

Cuir de boucle 30x4 x250mm Pos. 5 

8 


S 5 - 17705 

Dachlatten 


Lattes 

13 



VERDECKGESTELL 


SUPPORT DE BACHE 



S 5 - 17698 

Verdeckbogen 

Pos.l 

Cerceau Pos. 1 

1 



Verdeckbogen 

Pos.l 

Cerceau Pos.l 

1 



Verdeckbogen 

Pos.l 

Cerceau Pos. 1 

1 

1 

S 5 - 17697 

Verdeckbogen 

Pos. 1 

Cerceau Pos.l 

1 


S 5 - 17700 

Dachrahmenprofil 


Cadre du tbit 

2 


S 5 - 17701 

Mittelpfosten 


Montant central 

2 



Splint 

Pos. 2 

Goupille Pos. 2 

2 



Halbrundniete 

Pos. 5 

Rivet, tSte demi-ronde Pos, 5 

2 



Schwerspannstift 

Pos. 6 

Cheville de tension Pos, 6 

4 

i 


Unterlagscheibe 

Pos. 7 

Rondelle Pos. 7 

2 


S 5 - 16037 

Zapfen und Arrettierung 


Pivot et arret 

2 


S 5 - 16038 

Federführung und Scheibe 


Guidage de ressort et rondelle 

2 


S 5 - 16039 

Druckfeder 


Ressort de com pression 

2 


S 5 - 16030 

Zapfen und Gelenk 


Pivot et articulation 

2 


S 5 - 17702 

Galeriehalter 


Support de hausse 

2 


S 5 - 17704 

Blachenriemen 


Courroies pour bache 

2 



BLACHE 


BACHE 



S 5 - 17706 

Zusammenstellung 


Ensemble 




Rundgummiseil 5200/12 0 

Pos.l 

Corde en caoutchouc 5200/120 

Pos.l 

2 



Rundgummiseil 2750/12 0 

Pos. 2 

Corde en caoutchouc 2750/12 0 

Pos. 2 

1 



Rundgummiseil 1500/8 0 

Pos. 3 

Corde en caoutchouc 1500/8 0 

Pos. 3 

4 



Oetiker Bride 15/18 

Pos. 4 

Bride Oetiker 15/18 Pos.4 

6 



Oetiker Bride 11/13 

Pos, 5 

Bride Oetiker 11/13 Pos. 5 

, 

8 



Oese 20mm 

Pos. 6 

Oeillet 20mm Pos. 6 

18 



Zollverschluß-Oese 

Pos. 7 

Oeillet Pos. 7 

4 


&,5 - 17708 

Aufrollriemen seitlich und hinten Pos.l 

Courroie laterale et arriere Pos.l 

12 



Karabinerhaken 

Pos. 2 

Mousqueton Pos. 2 

2 



Ringkappe 35x3x120 

Pos, 3 

Capuchon 35x3x120 Pos. 3 

12 



Haibrun driage35mm 

Pos. 4 

i Oeillet 35mm Pos. 4 

12 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

STEYR A 680g 3t 4x4 

Ladebrücke 

Pont de camion 


Textseite 393 
zu Bildseite 37 
Texte 393 pour 
Illustration 87 



Anz. 

Nb. 

Pos. 5 

94 

Pos. 6 

94 

Pos. 7 

12 

Pos, 8 

27 

Pos. 9 

4 

Pos. 10 

23 

Pos. 11 

16 

Pos. 12 

16 

Pos. 13 

16 

I Pos. 14 

4 

Pos.15 

2 

Pos. 16 

2 

Pos. 17 

4 

Pos. 18 

4 


Flfl. 


ALN NSA 


Art. Nr. des Fabrikanten 
No d'art du fabrlcant 


Gegenstand 


Objet 


Unterlegscheiben Pos. 5 

Rundkopfnieten Pos. 6 

Verstärkung 70x3x125 Pos. 7 

Ringkappe 30x3x110 Pos.8 

Halbrundringe Pos. 9 

Seilhalter für Blache Pos. 10 

Hakenkappe 25x3x110 Pos. 11 

Haken 25mm Pos.12 

Unterlagleder rund Pos. 13 

Unterlagleder länglich 50x2x70 Posl4 
Riemen kompl. 25x3x400 Pos. 15 

Rollschnallen 25mm Pos. 16 

Steckstrippen 25x3x150 Pos. 17 

Unterlagleder zu Steckr. Pos. 18 


Rondelle 

Rivet 

Renforcement 70x3x1 
Capuchon 30x3x110 
Demi-anneau 
Crodhet 

Protection 25x3x110 
Cröchet 25mm 
Gamiture en cuir 
Garniture en cuir 50 * 
Courroie 25x3x400 


Garniture en cuir 


I 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 395 
zu Bildseite 88 

iMBigmn pg? 

Nr. 

TS 83/72 

Nr. 


STEYR A 680gl 3t 4x4 
STEYRA 680 g 3t 4x4 

Ladebrücken 

Ponts de camion 

Texte 395 pour 
Illustration 38 


Flg. 

ALN NSA 

Art. Nr. de« Fabrikanten 
No d'art du labrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 




ZUBEHÖR 

ACCESSOIRES 


1 



5 To-Winde 

Cric 5 To 

1 



S 5 - 17712 

Halter 

Support 

1 




6-kantschrauhe M8x20 mit Mutter 

Vis ä tete hexag.M8x20avec ecrou 

8 




Federring zu M8 VSM 12740A 

Rondelle ressort pour M8 VSM 
12740A 

8 

2 



Schaufel 

Pelle 1 

1 

3 



Wagenaxt 

Hache 

1 

4 



Pickelhaue 

Pioche 

1 

X 

5 



Hebeisen 

Le vier 

1 



S 5 - 21449 

Halter zu Hebeisen 

Support pour levier 

1 




6-kantschraube M6xl5 mit Mutter 

Vis ä tete hexag.M6xl5 av.ecrou 

6 




Federring zu M6 VSM 12740A 

1 

Rondelle ressort pour M6 VSM 
12740A 

6 

6 


S 5 - 15467 

Schanzwerkzeughalter 

Support pour outils de compagne 

1 



S 5 - 17711a 

Halter 

Support 

1 




Schloßschrauben M8x50 mit Mutter 

Boulons a bois M8x50 avec ecrous 

2 




6-kantschraube M8x20 VSM 13200 

Vis a tete hexag.M8x20 VSM 13201 

6 




Mutter M8 VSM 13753 

Ecrou M8 VSM 13753 

4 




Federring zu M8 VSM 12740A 

Rondelle ressort pour M8 VSM 
12740 A 

8 




Kanisterhalter 

Support pour jerry-can 

1 

7 


S 5 - 17710 

Befestigung 

Fixation 

1 




Schloßschraube M6x40 mit Mutter 

Boulon a bois M6x40 avec ecrou 

6 

8 



Umlenkrolle 

Poulie de renvoi 

1 

9 



Seilhaspel 

Enrouleur de cable 

1 

10 



Reserverad 10.00-20" 

Roue de secours 10.00-20" 

1 

11 


680g 95 0009 

Kotflügel 

Garde -boue 

2 

12 


680g 95 0002 

Kotflügelträger rechts 

Support de garde-boue droite 

2 

13 


680g 95 0012 

Kotflügelträger links 

Support de garde-boue gauche 

2 

14 


680g 95 0011 

Deckstab 

Linguette 

2 

15 


680g 95 0010 

Kotschutzlappen 

Bouclier de garde-boue 

2 

16 



Schraube M6x20 DIN 933, 8.8 vzk. 

Vis M6x20 DIN 933 8.8 galv. 

24 

17 



Schraube M6x25 DIN 933, 8.8 vzk. 

Vis M6x25 DIN 933 8.8 galv. 

6 

18 



Scheibe R7 DIN 440 

Rondelle R7 DIN 440 

30 

19 



Mutter M6 DIN 982 

Ecrou M6 DIN 982 

30 



X 

nur bei Fahrzeugtyp A 680gl 3t 4x4 

seulement pour type A680gl 3t 4x4 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

Steyr A 680gl 3t 4x4 

Ladebrücke 

Pont de camion 


ALN NSA 


Art. Nr. dM Fabrikanten 
No d’art du tabrlcant 


S5 - 21403 
S5 - 21404 
S 5 - 21405 
S 5 - 21406 
S 5 - 21407 
S 5 - 21408 
S 5 - 21409 
$ 5 - 21410 
S 5 - 21411 
S 5 - 17667 
S 5 - 17665 
S 5 - 17670 
S 5 - 21412 


S 5 - 21413 

S 5 - 21414 
S 5 - 21415 
S 5 - 17678 
s 5 - 15976a 
S 5 - 15962a 
S 5 - 21418 
S 5 - 21420 
S 5 - 21421 a 
S 5 - 21422 
S 5 - 15982:' 

S 5 - 21423 
S 5 - 21424 
S 5 - 21425 
S 5 - 21438 


S 5 - 21429 
S 5 - 21430a 
S 5 - 21431a 


Gegenstand 

Brückenunterbau kompl. 
Brückenunterbau - Montage 
Chassisauflage 
Randschiene vorne 
Randschiene hinten 
Randschiene seitlich 
Traverse I 
Traverse II und III 
Traverse IV 
Traverse V 
Traverse VI 

Spannfuß für Traverse IV 
Verdeckbogen - Einsteckrohr 
Längsverbindung Traverse I und n 


S 5 - 17673 Längsverbindung Traverse V und VI 

S 5 - 17674 Brückenbefestigung 

S 5 - 17952a Schraubensicherung 

S 5 - 21413 Längs- und Querverbindung 


Knotenblech 

Gleitschiene 

Pufferstütze vorne 

Gummipuffer 

Seitenladensicherung 

Rollenführung vorne Pos. 1-5 

Befestigungsring 

Brückenboden - Montage 

Bodendeckel 

Rosette 

Bretter für Brückenboden 
Bretter für Bodendeckel 
Kanal für Zugseil 
Seitenladenschamier Pos. 5 

Stirnwandkasten 
Stirnwandkasten - Montage 
Kasten - Vorderwaad 

Kastenrückwand 


Textseite 397 
zu Bildseite 89 
Texte 397pour 
Illustration 80 


Objet X 

Soubassement du pont compl. 

Soubassement du pont - Montage 

Appui du chassis 

Bordüre avant 

Bordüre arriöre 

B ordure laterale 

Traverse I 

Traverse n et EI 

Traverse IV 

Traverse V 

Traverse VI 

Support de serrage pour traverseil 

Guidage de cerceau de bäche 

Assemblage longitudinal traverse 
I et 11 

Assemblage longitudinal traverse 
V et VI 

Fixation du pont 

Blocage du boulon 

Assemblage longitudinal et 
transversal 

Gousset pour sobassement 
Glissiere 

Support de butee avant 
Butee en caoutchouc 
Blocage de ridelle laterale 
Guide de rouleau avant 
Anneau de fixation 
Montage du plancher 
Trappe 
Rosace 

Lattes pour plancher 
Bois pour trappe 
Canal pour traction 
Charniere de ridelle laterale 

Caisson avant 
Caisson avant-Montage 
Paroi avant 

Paroi arriere 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr - TS 83/72 

Nr. 


Ladebrücke 

Steyr A 680gl 3t 4x4 

Pont de camion 


AI M MQA Art - Nr - dM F»brlk*nt»n 

noM No d trl du f.bri^nt 


S 5 - 21432a 
S 5 - 17687a 
S 5 - 21433b 
S 5 - 21434 
S 5 - 21435 
S 5 - 17690b 
S 5 - 17440 
S 5 - 17709c 
S 5 - 16025a 

S 5 - 21436 

i 

S 5 - 21437 
S 5 - 21438 
S 5 - 21439 
S 5 - 21441 
S 5 - 21442 
S 5 - 15999 
S 5 - 21450 

S 5 - 21416 
S 5 - 21417 
S 5 - 21418 
S 5 - 21419 


Gegenstand 


Kastenquerverbindung und Spicket 

Werkzeugschub laden-Flihrung 

Kastenverblechung 

Kastendeckbleche 

Kastenbefesti g ungs platten 

Kastentüren 

Rosette 

Reserveradlagerung 
Befestigungsbügel für Blache 
Seitenladen, Rückladen. Galerie 
Brückenladen und Galerie - Montage 
Brückenladen 
Seitenladenscharnier 
RUckladenscharnier 
Galerie 

Gewindeeinlagen für Galerie 
Hacken an RUckladeninnenseite 
Verschlußzapfen hinten 

Teile zum Seilaufzug 
Zusatz-Randschiene hinten 
Rolle und Welle 
Rollenführung vorne 
Welle zu Seilrolle 


S 5 - 21426a Führungsschienen 
S 5 - 15931 Seilrolle 

S 5 - 15932 Lagerbüchsen 

S 5 - 21427 Auffangbock 

S 5 - 21428 Gummiklötz zum Auffangbock 
S 5 - 15928b Halter zur Umlenkrolle 
S 5 - 15089b Befestigungsplatte zu Seilhaspel 
Verdeckgestell 

S 5 - 21443 Verdeckgestell - Montage 
S 5 - 21444 Verdeckbogen 

S 5 - 21445 Verdeckstange 

S 5 - 21446 Einsteckbolzen zum Verdeckbogen 
S 5 - 21447 Haken für Verdeckstangen 
S 5 - 21448a Dachlatte 


Textseite 399 
zu Bildseite 89 
Texte 399 pour 
Illustration 39 


Objet a n ; z 


Assemblage et goussets du caisso 
Glissieres des tiroirs , 
RevStement du caisson 
Tales du Caisson 
Plaques de fixation 
Portes du caisson 
Rosace 

Support pour roue de secours 
Bride de fixation pour bäche 
Ridelle et hausse 
Ridelles et hausse - Montage 
Ridelles 

Charniere de ridelle laterale 
Charniere de ridelle arriere 
Hausse 

Plaques filetees encastrees 
Crochet pour ridelle arriere 
Conte-piece de feimeture arriere 

Parties du treuil 
Bordüre suppl. arriere 
Rouleau et arbre 
Guddage pour rouleau avant 
Arbre pour rouleau 
Rails de guidage 
Rouleau pour cabje 
Douilles 
Arret 

Amortisseur en caoutchouc 

Support pour invertisseur 

Plaque de fixation pour enrouleur 

Support de bache 

Supoort de bache - Montage 

Cerceau de bache 

Montant de la bache 

Pivot pour montant 

Crochets pour pivots 

Lattes de la bache 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

Steyr A 680gl 3t 4x4 

Ladebrücke 

Pont de camion 


AI kl MCA Art. Nr. dM Fabrikanten 

I»»“ Nn d'irt du lahrleint 


No d’art. du fabrlcant 

S 5 - 15467 
S 5 - 17711a 
S 5 - 21449 
S 5 - 17710 
S 5 - 17713 
S 5 - 17657 
S 5 - 17658 
S 5 - 159791 
S 5 - 17659 
S 5 - 17712 

S 5 - 17467 


Gegenstand 


Zubehör 


Schanzwerkzeughalter 

Halter für Schanzwerkzeughalter 

Halter zu Hebeisen 

Ka nisterhalterbefestig ung 

Kanisterhalter Z 

Kotflügel, links, rechts 

Kotflügelträger 

Befestigun ^zapfen 

Kotschutzlappen 

Halter zu 5t-Winde 

Inhalt der Schubladen 

Werkzeugschublade 


Textseite 401 
zu Bildseite 89 
Texte 40lpour 
Illustration 89 


_Objet_X 

Accessoires 

Support pour outils de Campagne 

Support pour outils de Campagne 

Support pour levier 

Fixation pour Support pon jerrican 

Support pour jerrican 

Garde-boue, droite, gauche 

Support de garde-boue 

Fixation 

Bavettes 

Support pour cric 
Contenance des tiroirs 
Tiroirs pour outils 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr - TS 83/72 

Nr. 

Steyr A 680gl 3t 4x4 

Ladebrücke 

Pont du cambion 


Textsaite 403 
zu Bildseite 90 
Texte 403 pour 
Illustration 90 


Flfl. 

d 


ALN NSA 


Art Nr. du Fmbriktnrtn 
No d’art du fibrlctnt 


S 5 • 
S 5 ■ 
S 5 
S 5 
S 5 
S 5 
S 5 
S 5 
S 5 
S 5 
S 5 
S 5 
I S 5 
S 5 
S 5 
S 5 
S 5 
S 5 
S 5 
S 5 
S 5 
S 5 
S 5 
S 5 


21403 

21404 

21408 

21409 

21410 
17665 

21411 
17667 
21407 

21405 

21406 
17670 

21412 
17674 
15952a 
17673 

21413 

21414 

21415 
21418 
21420 
15962a 
21438 
17678:' 


S 5 - 15976 


S 5 - 21421 
S 5 - 21423 
S 5 - 21423 
S 5 - 21423 

s 5 - 21423 


Gegenstand 


BrUckenunterbau 


Brückengerippe besteht aus; 


Chassisauflage - 

Traverse I 

Traverse n und HI 

Traverse IV 

Spannfuß 

Traverse V 

Traverse VI 

Randschiene seitlich 

Randschiene vorne 

Randschiene hinten 

Verdeckbogen -Ei nsteckrohr 

Längsverbindung Traverse I und II 

Brückenbefestigung 

Schraubenbefestigung 

Längsverbindung Traverse V und VI 

Längs- und Querverbindung 

Knotenblech 

Gleitschiene 

Rollenführung Pos. 1-5 

Befestigungsring 

Seitenladensicherung Pos. 1-2 

Scharnierhülse Pos. 5 

Pufferstutze vorne Pos. 1 

6-karitschraube M10x20 VSM 13200 

Federring zu MIO VSM 12740A 

Mutter zu MIO VSM 13753 
Gummipuffer Pos. 1 
Federring zu MIO VSM 12740A 

Mutter zu MIO VSM 13753 
Brückenboden besteht aus; 


Brett 30x322 - 2160 Pos. 1 
Brett 30x140 - 4022 Pos. 2. 3, 6 
Brett 30x140 - 2540 Pos. 4 

Brett 30x90 - 2540 Pos. 5 


Objet 


Soubassement du pont 

L / ossature du pont se compose de ; 

Appui du chässis 

Traverse I 

Traverse n et in 

Traverse IV 

Support de serrage 

Traverse V 

Traverse VI 

Bordüre laterale 

Bordüre avant 

Bordüre arriere 

Support de fixation du cerceau 
Liaison longitudinale traverse I et n| 
Support de fixation du pont 
Fixation des boulons 
Liaison longitudinale tra verse V et V" 
Liaison longitudinale et transversal« 
Gousset 
Glissiere 

Guide de rouleau Pos. 1-5 

Anneau de fixation 

Blocage de ridelle Pos. 1-2 

Douille de chamiere Pos. 5 

Support d'arnortisseur Pos. 1 

Vis a töte hexag.M10x20 VSM 
13200 

Rondell ressort pour MIO VSM 
12740A 

Ecrous MIO VSM 13753 

Butee en caoutchouc 

Rondelle ressort pairMlO VSM 
12740A 

Ecrous MIO VSM 13753 
Le plancher du pont se compose de: 
Planche 30x322 - 2160 Pos. 1 
Planche 30x140 - 4022 Pos. 2.3, 6 
Planche 30x1401 2540 Pos. 4 

Planche 30x90 - 2540 Pos. 5 


Anz. 

Nb 


1 

10 

2 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Gr. d’ensemble 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

Steyr A 680gl 3t 4x4 

Ladebrücke 

Pont du camion 


Textseite 405 
zu Bildseite 90 
Texte 405 pour 
Illustration 90 



ALN NSA 

Art Nr. des Fabrikanten 
No d’srt. du Isbrlcsnt 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 

13 



Schloßschraube M6x40 VSM 12510 

Boulon a bois M6x40 VSM 12510 

169 

14 



Mutter M6 VSM 13753 

Ecrous M6 VSM 13753 

177 

15 


S 5 - 21425 

Kanal für Zugseil 

Canal pour traction 

1 

16 



Becherschraube M6xl5 

Boulon de poelier M6xl5 

8 


Federring zu M6 VSM 12740A 

S 5 - 21422 Bodendeckel vorne besteht aus: 

S 5 - 21424 Bretter Pos. 1-2 
S 5 - 15982 Rosette 

S 5 - 21422 Bodendeckel hinten besteht aus: 

S 5 - 21424 Bretter PC6 . 3-4 

S 5 - 15982 Rosette 

Schloßschraube M8x40 VSM 12510 
Mutter M8 VSM 13753 

j 6-kantschraube M8x35 VSM 13200 

Senkkopfschraube M4x35 VSM 13320 

! 

Unterlagscheibe zu M4 VSM 13902 

Mutter M4 VSM 13753 

I 

S 5 - 15962a Hebel Pos. 3 

Senkkopfschraube M8x32 VSM 13320 

j Federring zu M8 VSM 12740A 

| Hutmutter M8 VSM 13792 


Rondelle ressort pair M6 VSM j 8 

12740A 

La trappe avant s e compose de: 
Planches Pos. 1-2 j 

Rosace 

i 

La trappe arriere se compose de: 
Planches Pos. 3-4 

Rosace j 

Boulon a' Lois M8x40 VSM 12510 4 

i 

Ecrou M8 VSM 13753 j 4 

i 

Vis ä täte hexag.M8x35 VSM1320Ü 8 

Vis a tete conique M4x35 VSM 8 
13320 

Rondelle pour M4 VSM 13902 8 

Ecrou M4 VSM 13753 8 

Levier Pos. 3 2 

Vis a täte conique M8x32 VSM 2 
13320 

Rondelle ressort pour M8 VSM 2 

12740A i 

Ecrous borgne M8 VSM 13792 2 
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Katalog Catalogue 

Baugruppe Qr. d’ensemble 

Textseite 407 
zu Bildseite 91 
Texte 407pour 
Illustration 91 

Nl - - TS 83/72 

Nr. 

Steyr A 680gl 3t 4x4 

Ladebrücke 

Pont du camion 


Flo. 

ALN NSA 

Art. Nr. de« Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb. 




Stimwandkasten 

Caisson de la paroi frontale 


1 



Kastengerippe besteht aus: 

L'ossature du Caisson se composede 

: 1 



S 5 - 21429 

Profile Pos. 5-6 

Profils Pos. 5-6 




S 5 - 21430a 

Kasten vorderwand 

Paroi frontale du caisson 




S 5 - 21431a 

Kastenrückwand 

Paroi posterieure du caisson 




S 5 - 21432a 

Kastenquerverbindung 

Pos. 1-9,11-13,15-16 

Conjonction transversale du caisson 
Pos. 1-9,11-13,15-16 




S 5 - 21435 

Befestigungsplatten 

Plaques de fixation 




S 5 - 17687a 

Schub ladenführung 

Guide de tiroir 


2 



6-kantschraube M10x25 VSM 13200 

Vis a tete M10x25 VSM 13200 

8 

3 



Federring zu MIO VSM 12740A 

Rondelle-ressort pourMlO VSM 
12740A 

8 

4 



6-kantschraube M 8x25 VSM 13200 

Vis ä tete hexag.M8x25 VSM1320C 

10 

5 



Federring zu M8 VSM 12740A 

Rondelle-ressort pour M8 VSM 
12740A 

10 

6 

| S 5 - 21432a 

Schrägstütze Pos. 10,14 

Support diagonal Pos. 10,14 

1 

7 

i 

6-kantschraube M8x20 VSM 13200 

Vis a tete hexag.M8x20 VSM13200 

4 

8 



Federring zu M8 VSM 12740A 

Rondelle-ressort pourM8 VSM 
12740A 

4 

9 


S 5 - 21433b 

Vorderwand links Pos.l 

Paroi frontale gauche Pos. 1 

1 

10 


S 5 - 21433b 

Vorderwand rechts Pos. 2 

Paroi frontale droite Pos. 2 

1 

11 


S 5 - 21433b 

Rückwand links Pos. 3 

Paroi posterieure Pos. 3 

1 

12 


S 5 - 21433b 

Rückwand rechts Pos. 4 

Paroi posterieure Pcs. 4 

1 

13 


S 5 - 21433b 

Seitenblech Pos. 5 

Tole laterale Pos. 5 

1 

14 


S 5 - 21433b 

Wasserschutz Pos. 6 

Protection contre l'eau Pos. 6 

1 

15 



Pop-Niet TLP/D/530 

Rivet Pip TLP/D/530 

18' 

16 



Pop Niet TLP/D/537 

Rivet Pop /TLP/D/530 

6 

17 



Imex-Niet AD 610 

Rivet Imex AD 610 

46 

18 


S 5 - 16025a 

Befestigungsbügel 

Fixation 

4 

19 



6-kantschraube M6xl5 VSM 13200 

Vis a tete hexag,M6xl5 VSM13201 

8 

20 



Federring zu M6 VSM 12740A 

Rondelle ressort pour M6 VSM 
12740A 

8 

21 


S 5 - 21433b 

Unterlage Pos. 13 

Renforcement Pos. 13 

2 

22 


S 5 - 21434 

Warzenblech Pos. 1 

Tole striee Pos. 1 

1 

23 


S 5 - 21434 

Warzenblech Pos, 2 

, r3le striee Pos. 2 

1 

24 



Blechschraube Nr. 10/R 1/4" DIN 

7974 

Vis p.töle Nr. 10/R 1/4" DIN 

7974 

80 

25 


S 5 - 17690b 

Türe rechts Pos. 1 

Porte droite Pos. 1 

1 

26 


S 5 - 17690b 

Türe links Pos. 2 

Porte gauche Pos. 2 

1 

27 


S 5 - 17690b 

Türschloß rechts Pos. 4 

Serrure de porte droite Pos. 4 

1 


28 


S 5 - 17690b 


Türschloß links Pos. 3, 8 


Serrure de porte gauche Pos. 3,8 


1 











mmmm 











































Katalog 

Catalogue 

Baugruppe Gr. d'ensemble 

Textseite 409 

| p 1 

Nr. TS 83/72 

Nr. 

zu Bildseite 91 


Steyr A 680 gl 

3t 4x4 

Ladebrücke 

Pont du camion 

Texte 409 pour 
Illustration 91 



ALN NSA 

Art. Nr. dM Fabrikanten 
No d'art. du fabricant 

Gegenstand 

Objet 

Anz. 

Nb 

29 


S 5 - 17690b 

SchloßstangenfUhrung Pos. 5 

Guide pour ciremone Pos. 5 

4 

30 


S 5 - 17440 

Rosette 

Rosette 

2 

31 


S 5 - 17690b 

Scharnier Pos. 7 

Charniere Pos. 7 

5 

32 


S 5 - 17690b 

Türkeil Pos. 9 

Cale de poite Pos. 9 

2 

33 


S 5 - 17690b 

Staubabschlußprofil Pos . 10 

Profil de protection Pos. 10 

2 

34 


S 5 - 17690b 

Dichtungsgummi Pos. 11 

Isolation en caoutchouc Pos. 11 

2 

35 


S 5 - 17690b 

Staubabschlußprofil Pos. 12 

Profil de protection Pos. 12 

2 

36 


S 5 - 17690b 

Dichtungsgummi Pos. 13 

Isolation en caoutchouc Pos. 13 

2 

37 



Liusensenkschraube M6xlOVSMl3322 

Vis a tete conique bombee MßxlO 
VSM 13322 

15 




Senkschraube M6xl5 VSM 13320 

Vis a tete conique M 6x15 VSM 
13320 

10 

39 



Linsensenkschraube M5xl0 VSM 13322 

Vis a tete bombee M5xl0 VSM 
13322 

8 

40 



Lisensenkschraube M4x8 VSM 13322 

Vis a tfete bombee M4x8 VSM 

13322 

4 

41 


Pop-N 

Pop-Niet TLP/D/537 

Rivet Pop/D/537 

20 

42 



Linsensenkschraube M 5x20 VSM 13322 

Vis a tete conique bombee M5x20 
VSM 13322 

8 

43 



Unterlage Pos. 20 

Rondelle Pos. 20 

5 

44 



Linsensenkschraube M4xl0 VSM 13322 

Vis i tete conique bombee M4xl0 
VSM 13322 

4 

45 


S 5 - 17709c 

Pneulager unten Pos. 1, 3, 6, 7 

Support pour roue de secours 
inferieur Pos. 1, 3, 3, 7 

1 

46 


S 5 - 17709c 

Pneulager seitlich Pos. 2,4,15 

Support lateral pour roue de se¬ 
cours Pos. 2, 4,15 

1 

47 


S 5 - 17709c 

Scharnierbolzen Pos. 5 

Axe de charniere Pos. 5 

1 

48 


S 5 - 17709c 

Spannschraube Pos. 8-9 

Ecrous Pos. 8-9 

1 

49 


S 5 - 17709c 

Spannstange Pos. 10 

Tringle de serrage Pos. 10 

1 

50 


S 5 - 17709c 

Gabelkopf Pos. 11 

Fourchette Pos. 11 

1 

51 


S 5 - 17709c 

Bolzen Pos. 12 

Axe Pos. 12 

1 

52 



Splint p 3x25 VSM 12760 A 

Coupille 0 3x 25 VSM 12760A 

2 

53 



Mutter MIO VSM 13753 

Ecrous MIO VSM 13753 

3 

54 



6-kantschraube M12xl20 VSM 13201 

Vis a tete hexag.Ml2xl20 VSM 
13201 

4 

55 



Federring zu M12 VSM 12740A 

Rondelle ressort pour M12 VSM 
12740A 

4 

56 



Mutter zu M12 VSM 13753 

Ecrous pour M12 VSM 13753 

4 
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Nr. TS 83/72 


Steyr A 680gl 3t 4x4 


Baugruppe 

Ladebrücke 
Pont du camion 


d'ensemble 


Textseite 41; 
zu Bildseite 92 
Texte 41J pour 
Illustration 92 


na- 

ALN NSA 

Art- Nr. des Fabrikanten 
No d'art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet j 

1 


Brückenladen und Galerie 

Ridelles et hausse 


S 5 - 21436 

Seitenladen bestehen aus: 

. Lcs rideiles laterales se composent 
de; 

1 

| S 5 - 21437 

Profil Pos. 1 

Profil Pos. 1 

2 

1 S 5 - 21437 

Profil Pos. 4 

Profil Pos. 4 

3 

! 

Pop-Niet TLP/D/850 

Rivet Pop TLP/D/850 

4 

S 5 - 21438 

Scharnier vorne und hin en Pos.l. 2, 4 

Charniere avant et arriere Pos.l, 2,4 

5 

1 S 5 - 21438 

Scharnier mitte Pos, 1-3 

Charniere milieu Pos. 1-3 

6 

i 

Becherschraube M3x45 

Boulon de poelier M8x45 

7 

i 

Becherschraube M8x35 

Boulon de poelier M8x35 

i, 

S 5 - 21436 

Seitenladenverschluß Posl 1. 

Fermeture Pos. 1 

9 


Pop-Niet TLP/D/850 

Rivet Pop TLP/ D/850 

10 

S 5 - 21442 

Einlage Pos. 1 

Renforcement Pos. 1 

11 

’S 5 - 21442 

Einlage Pos. 2 

Ren forcement Pos. 2 

12 

S 5 - 21442 

Einlage Pos. 3 

Renforcement Pos. 3 

13 


Senkkopfschraube M5xl5 VSM 13320 

Vis ä tete conique M5xl5 VSM 

13320 

14 


Galerie besteht aus: 

La hausse se compose de: 


S 5 - 21441 

Gerippe Pos. 1, 3,4, 5, 6, 7, 8. 9 

Ossature Pos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 


S 5 - 21450 


S 5 - 21436 

S 5 - 21437 
S 5 - 21437 

S 5 - 21439 
S 5 - 21439 
S 5 - 21439 


! Verschlußzapfen 

6-kantschraube M10x20 VSM 13200 
Federring zu MIO VSM 12740A 
j kiickladen besteht aus: 
i Profil Pos. 2, 5 


Fermeture 

Vis ä tete hexag.M10x20 VSM 
13200 

Rondelle ressort pour MIO VSM 
12740 

La ridelle posterieure se compose 
de : 

Profil Pos. 2, 5 


: S 5 - 21442 
j S 5 - 21442 


1 Profil Pos. 3 

Profil Pos. 3 

2 

Pop-Niet TLP/D/850 

. Rivet Pop TLP/D/850 

16 

| Scharnier Pos. 2-3 

Charniere Pos. 2-3 

2 

1 

j Scharnierkloben Pos. 1 

Articulation de la charniere Pos. 1 

2 

Scharnierbolzen Pos. 4-9 

Pivot de la charniere Pos. 4-9 

2 

Becherschraube M8x40 

Boulon de poelier M8x40 

8 

Mutter M8 VSM 13753 

Ecrous M8 VSM 13753 

6 

6-kantschraube M 12x25 VSM 13200 

j 

Vis a tete hexag.M12x25 VSM 
13200 

4 

Federring zu M12 VSM 12740A 

Rondelle ressort pour M12 VSM 
17240A 

4 

l Mutter M12 VSM 13753 

Ecrous M12 VSM 13753 

4 

Einlage Pos. 2 

Renforcement Pos. 2 

2 

j 

Einlage Pos. 3 

Renforcement Pos. 3 

3 

< Senkkopfschraube M5xl5 VSM 13200 

Vis a tete conique M5xl5 VSM 
13200 

5 
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Nr. TS 83/72 



Baugruppe Br. d’ensemble 

Textseite 413 

Nr. 

zu Bildseite 92 

Ladebrücke 

Pont du camion 

Texte 413 pour 
Illustration 92 


AI M MCA Art. Nf - Fabrikanten 
MLIN No d Ärt du fabrjcant 


vl Nr. dea Fabrikanten nftflanatflnd 

no d'art, du tabricant uegensiana 

Galerie besteht aus: 

S 5 - 21441 Gerippe Pos. 2-6,11 


S 5 - 21436 


Verschluß Pos. 2 

6-kantschraube M10x20 VSM 13200 
Federring zu MIO VSM 12740A 


S 5 - 15999 Haken 

6-kantschraube Ml0x45 VSM 13201 


Spannscheibe zu MIO VSM 12745 
Mutter zu MIO VSM 13753 


La hausse se compose de: 
Ossature Pos. 2-6,11 
Fermeture Pos. 2 

Vis a tete hexag.M10x20 VSM 

13200 

Rondelle ressort pour MIO VSM 
12740A 

Crochet 

Vis a tSte hexag.M10x45 VSM 

13201 

Rondelle pour MIO VSM 12745 
Ecrous pour MIO VSM 13753 
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Baugruppe Gr. d’ensemble 

Textseite 415 


Nr. TS 83/72 

Nr. 

zu Bildseite 93 



Ladebrücke 

Texte 415pour 


Steyr A 680 gl 3t 4x4 

Pont du camion 

Illustration 93 


fi 0 - 

ALN NSA 

Art. Nr. d«* Fabrikanten 
No d arf, du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 




Teile zu Seilaufzug 

Parties du treuil 


1 


S 5 - 21416 

Zusatzrandschiene Pos. 1-6 

Bordüre supplementaire Pos. 1-6 

1 

2 



6-kantschraube Ml4x25 VSM 13200 

Vis a tete hexag.M14x25 VSM 
13200 

2 

3 



Federring zu M14 VSM 12740A 

Rondelle ressort pour M14 VSM 

127 40A 

2 

4 


S 5 - 21417 

Rolle Pos. 1 

Rouleau Pos. 1 

1 

5 


S 5 - 21417 

Buchse Pos. 2 

Douille Pos. 2 

2 

6 


S 5 - 21417 

Welle Pos, 3-4 

Arbre 

1 

7 



Schmiernippel MlOxl VSM 19337 

Graisseur MlOxl VSM 19337 

1 

8 



6-kantschraube M8xl8 VSM 13200 

Vis a täte hexag.M8xl8 VSM13200 

1 

9 



Federring zuM8 VSM 12740A 

Rondelle ressort poir M8 VSM 
12740A 

l 

10 


S 5 - 21426 

Führungsschienen 

Glissieres 

2 

11 

S 5 - 21427 

Auffangbock Pos. 1-3 

Arrät Pos. 1-3 

2 

12 


6-kantschraube MlOxöO VSM 13201 

Vis a tete hexag.MlOxöOVSM 

13201 

8 

13 



Federring zu MIO VSM 12740A 

Rondelle ressort pour MIO VSM 
12740A 

8 

14 


S 5 - 21428 

Gummiklotz Pos. 1 

Amortisseur en caoutchouc Pos.l 

2 

15 



Zylinderschraube M6x30 VSM 13300 

Vis ä tete cylindrique M6x30 VSM 
1330 

4 

16 



Unterlagscheibe zu M6 VSM 13902 

Rondelle pour M6 VSM 1902 

4 

17 


S 5 - 15931 

Seilrolle Pos, 1 

Rouleau pour cäbles Pos.l 

1 

18 


S 5 - 15932 

Büchse Pos, 1 

Douille Pos. 2 

2 

19 



Schmiernippel MlOxl VSM 19337 

Graisseur MlOxl VSM 19337 

1 

20 


S 5 - 21419 

Welle Pos. 1-2 

Arbre Pos. 1-2 

1 

21 



6-kantschraube M8xl8 VSM 13200 

Vis a tete hexag.M8xl8 VSM 

13200 

1 

22 



Federring zu M8 VSM 12740 A 

Rondelle ressort pour M8 VSM 
12740A 

1 

23 


S 5 - 21418 

Rollenführung vorne Pos. 6-8 

Guide pour rouleau avantPos. 6-8 

1 

24 


S 5 - 21418 

Stecknagel Pos. 9 

Cheville Pos. 9 

1 

25 


S 5 - 15928 

Halter zu Umlenkrolle Pos. 1,4 

Support pour invertisseur Pos. 1-4 

1 

26 


S 5 - 15928 

Umlederung Pos. 5 

Cuire Pos. 5 

1 

27 



Senkniete 90° 0 3x25 VSM 13125 

• Rivet d tete conique 9O°03x25 
VSM 13125 

4 

28 



Senkniete 90° 0 3x16 VSM 13125 

Rivet a tete conique 90° 0 3x16 
VSM 13125 

6 

29 


S 5 - 15928 

Vorstecker kompl. Pos. 8-10 

Tourilion avec chainette Pos.8-10 

1 

30 



6-kantschraube Ml0x35 VSM 13200 

Vis a tete hexag.Ml0x35 VSM 
13200 

3 

31 



Federring zu MIO VSM 12740A 

Rondelle ressort pour MIO VSM 
12740A 

3 
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Baugruppe Gr. d'ensemble 

Nr- TS 83/72 

Nr. 

A Steyr A 680gl 3t 4x4 

Lastwagenbrücke 

Pont de camion 


Textseite 419 
zu Bildseite94 
Texte 419pour 
Illustration 94 


na- 

ALN NSA 

Art. Nr. des Fabrikanten 
No d’art. du fabrlcant 

Gegenstand 

Objet 

Anz 

Nb 


S 5 - 21443 
S 5 - 21444 
S 5 - 21447 
S 5 - 21444 
S 5 - 21447 
S 5 - 21446 
S 5 - 21444 
S 5 - 21447 
S 5 - 21446 
S 5 - 21445 
S 5 - 21447 a 


Blachengestell besteht aus; 
Verdeckbogen vom P. 1, 2, 5-7 
Haken Pos. 2 

Verdeckbogen mitte Pos. 1, 3-6 
Haken Pos: 1, 3 

j Einsteckbolzen 

! 

j Verdeckbogen hinten Pos.l, 3-6 
Haken Pos. 2. 3 
Einsteckbolzen 
Verdeckstange 
Dachplatte 

6-kantschraube M10x25 VSM 13200 

i 

i 

| Federring zu MIO 

l 

j Mutter zu MIO 
Blache 


Le support de bache se compose de 

Cerceau avant Pos.l, 2, 5-7 

Cröchet Pos. 2 

Cerceau milieu Pos. 1, 3-6 

Crochet Pos. 1,3 

Pivot 

Cerceau arriere Pos.l, 3-6 

Crochet Pos. 2, 3 

Pivot 

Montants de la bache 
Lattes de la bache 

Vis a tete hexag.Ml0x25 VSM 
13200 

Rondelle ressort pour MIO 
Ecrou pour MIO 
Bache 
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Abmessung in mm 

Dimension en mm 

Teil-Nr. 

No. d'art.fabricant 

Art 

Sorte 

Kurzzeichen 

Symboles 

Tafel 

Planches 

Positionsnummer 

Illustration 

Innen 0 

Diam. int. 

Außen 0 

Diam. ext. 

Breite 

Largeur 

17 

40 

13, 25 

610r 08 741 

KE 

30203 J1/SV28 

12 

54 

17 

47 

14 

900 03 31 1409 

RI 

6303 

6 

33 

17 

47 

14 

900 03 31 1609 

RI 

6303 RS 

9 

46 

20 

32 

20 

609 02 53 

NA 

NKS 20 

3 

3 

20 

47 

14 

900 03 31 1250 

RI 

6204 RS/C3/SV24 

8 

5 

25 

52 

15 

900 03 31 1015 

RI 

6205 

3 

17 

25 

52 

15 

900 03 31 1217 

RI 

6205 RS 

9 

15 

25 

52 

15 

900 03 31 1217 

RI 

6205 RS 

9 

26 

25 

62 

17 

900 03 31 1404 

RI 

6305 RS 

9 

13 

25 

62 

17 

900 03 31 1404 

RI 

6305 RS 

9 

22 

25 

62 

17 

900 03 31 1513 

RI 

6305 NR/C3 

23 

9 

25 

62 

17 

900 03 32 3315 

ZR 

NU 305 

23 

23 

28 

35 

35, 7 

480 22 69 

NK 

K28x35x35, 7 

28 

6 

35 

72 

17 

900 03 31 1021 

KE 

6207 

34 

7 

40 

68 

19 

900 03 31 5124 

ARI 

51208 

58 

20 

40 

80 

18 

480 22 109 

ZR 

NUP 208 NM 

28 

42 

45 

85 

23 

900 03 32 2428 

ZR 

NJ 2209 B 

28 

46 

45 

85 

19 

900 03 31 1027 

RI 

6209 

31 

19 

45 

100 

25 

900 03 31 1529 

RI 

6309 N/C3 

28 

2 

45 

100 

25 

900 03 31 1529 

RI 

6309 N/C3 

31 

2 

45 

100 

25 

900 03 32 3427 

ZR 

NJ 309 

31 

8 

45 

100 

25 

900 03 32 3628 

ZR 

NUP 309 NM 

31 

13 

45 

100 

27,25 

900 03 32 6327 

KE 

31309 

59 

21 

49, 975 

111, 125 

30,163 

586 32 18 

KE 

55196 / 55437 

37 

34 

50 

58 

25 

680 41 158 

NH 

HK 5025 

58 

23 

50 

58 

25 

680 41 158 

NH 

HK 5025 

60 

5 

50 

80 

10 

- 

RI 

16010 

70 

18 

50 

110 

29, 25 

900 03 32 6230 

KE 

30310 

31 

35 

50, 5 

81, 6 

23 

900 03 31 8444 

RI 

60 Z 50-2Z 

25 

32 

55 

90 

11 

- 

RI 

16011 

70 

21 

55 

100 

22, 75 

- 

KE 

30211 

69 

39 

55 

120 

29 

900 03 32 3033 

ZR 

N 311 B 

59 

16 

60 

110 

29, 75 

900 03 32 6136 

KE 

32212 

31 

25 


Aenderung/Modificatian 10/73 







Seite 421 
Page 421 


Abmessung ln mm 

Dimension en mm 

Teil-Nr. 

No.d'art. fabricant 

Art 

Sorte 

Kurzzeichen 

Symboles 

Tafel 

Planches 

Positionsnummer 

Illustration 

Innen 0 

Di am. int. 

Außen 0 

Di am.ext. 

Breite 

Largeur 

60 

130 

46 

900 03 32 4037 

ZR 

N 2312 B 

37 

29 

75 

130 

27,25 

900 03 32 6045 

KE 

30215 

59 

14 

80 

140 

28, 25 

900 03 32 6048 

KE 

30216 

36 

12 

80 

140 

28, 25 

900 03 32 6042 

KE . 

30216 

60 

32 

80 

140 

35, 25 

900 03 32 6148 

KE 

32216 

37 

24 

85 

150 

38, 5 

900 03 32 6150 

KE 

32217 

36 

11 

85 

150 

38,5 

900 03 32 6150 

KE 

32217 

60 

24 




609 13 43 

NA 

8952704404 

23 

19 




609b 16 709 

N 

1812 021000 

24 

10 




780 47 721 

RLR 

7368034 109 

56 

22 




780 47 722 

RK 

7368027 102 , 

56 

23 


LEGENDE: 


ARI 

KE 

N 

NA 

NH 

NK 

RI 

RK 

RLR 

2R 


= Axial-Rillenkugellager / Butee ä billes 
= Kegelrollenlager / Roulements ä rouleaux coniques 

= Nadeln / Aiguilles 

= Nadellager / Roulements a aiguilles 
= NadelhUlse / Bague a aiguilles 
= Nadelkäfig / Cages a aiguilles 

= Rillenkugellager / Roulement avec rainure circulaire dans bague ext. 
= Rollenkäfig / Cage a rouleaux 
= Rollenlaufring / Bague de roulement Interieure 
= Zylinderrollenlager / Roulement a rouleaux 


Aendemng/Modificaüon 10/73 





_ Katalog _ 

ALN 7610-773-2005 
M Gelastw 3t, 4x4 STEYR 
kurzer u langer Radstand 


BEZEICHNUNG 


01 MOTOR 


Motor komplett 


Motor 


Motorgehäuse 
Zylinderlaufbüchsen 
Stehbolzen 
DeIwanne 


Reparaturkompetenzen 


REP STUFEN 


2 3 IND 


auswechseln 
revidieren 


ersetzen 

ersetzen 

auswechseln 

reparieren 

ersetzen 


Stimraddeckel-Dichtung ersetzen 
Kurbelwellen-Dichtung vorne ersetzen 
Kurbelwellen-Dichtung hinten ersetzen 


Motoraufhängum 


Aufhängungsteile 


Kurbelt rieb 

Kolben 

Kolbenringe 

Kolbenbolzen 

Kurbelwelle 


KurbelWBllenlager 

Pleuellager 

Schwungrad 

Schwingungsdämpfer 

Zylinderköpfe 
Zylinderköpfe 




BEMERKUNGEN 


Zylinderkopfdichtung 

Texte frangais sur papier rose 
Testo italiano su carta gialla 


ersetzen 


ersetzen 

ersetzen 

ersetzen 

auswechseln 

reparieren 

ersetzen 

ersetzen 

auswechseln 

reparieren 

auswechseln 

prüfen 


kontrollieren 

auswechseln 

prüfen 

revidieren 

nachziehen 

ersetzen 


Steckschlüssel 
60 mm 


10.10.73 
















Katalog 


ALN 7G10-773-2D05 


M Gelostw 3t. 4x4 STEYR 
kurzer u langer Radstand 


Reparaturkompetenzen 


BEZEICHNUNG 


TRP 


REP STUFEN 


1 


IND 


BEMERKUNGEN 


Ventile und Ventilsteuerung 
Ventile 


Ventilführungen 

Ventilfedern 

Nockenwelle 

Nockenwellenantrieb 

Ventilstössel 

Ventilstosstange 

Kipphebel 

Ventildeckeldichtung 


einstellen 

ersetzen 

einschleifen 

ersetzen 

ersetzen 

ersetzen 

ersetzen 

auswechseln 

ersetzen 

auswechseln 

reparieren 

ersetzen 


Antriebe von Nebenaggregaten 
Keilriemen ersetzen 


Ansaugrohr, Auspuffkollektor 
Ansaugrohr 

Ansaugrohrdichtungen 
Auspuffkollektor 


Auspuffkollektordichtungen 
Oelpumpe 

Oelpumpe komplett 


auswechseln 

reparieren 

ersetzen 

auswechseln 

reparieren 

ersetzen 


au swechseln 
revidieren 


Ueberdruck- und Kurzschlussventile 


Ueberdruckventil 

Qelkühler- und Filter- 
Umgehung sventil 

Wärmetauscher 

Wärmetauscher 


ersetzen 

ersetzen 


auswechseln 

reparieren 

prüfen 


Dichtungen zu Wärmetauscher ersetzen 

r«xt« frangais sur papier rose 
festo italiano su carta gialla 


x 

x 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 


X 

X 


X 

X 


X 

X 

X 


10.10.73 















Katalo 


ALN 7610-773-2005 


M Gelastw 3t, 4x4 STEYR 
Kurzer u langer Radstand 


BEZEICHNUNG 


Qelfilter 


Gelfilter komplett 


FilterKopf Komplett 


□elfilterelement 
Dichtungen zu Oelfilter 


Reparaturkompetenzen 


REP STUFEN 


auswechseln 

reparieren 

auswechseln 

reparieren 

ersetzen 

ersetzen 




BEMERKUNGEN 


Leitungen, Schläuche 


□elleitungen zu 
Wärmetauscher 


ersetzen 

anfertigen 


□elleitungen anfertige 

Schlauchleitung zu Manometer ersetzen 


Kurbelgehäuse-Entlüftuns 


Kurbelgehäuse-Entlüftung 
Entlüftungsschlauch 


Kontroliieren 
ersetzen 


02 KUPPLUNG 


Kupplung Komplett 


Reibungskupplung 


auswechseln 

revidieren 


Zentrierdorn 


Einzelteile der Reibungskur 
Mitnehmerscheibe 


Kupplungsdruckplatte 


Kupplungsdruckfedern 

Ausrückhebel 

Führungslager in 
der Kurbelwelle 


belegen 

auswechseln 

revidieren 

auswechseln 

reparieren 

ersetzen 

ersetzen 


ersetzen 


Kupplungspedalspiel 

KLipplungsbetätigung 


einstellen 
entlüften 


Texte frangais sur papier rose 
Testo italiano su carta gialla 


10.10.73 




















Katalog 

Reparaturkompetenzen 


ALN 7610-773-2005 

M Gelastw 3t, 4x4 STEYR 
Kurzer u langer Radstand 

BEZEICHNUNG 

TRP 

REPS' 

rUFEN 

BEMERKUNGEN 

1 

2 


IND 

Kupplungsgeberzylinder 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 




revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 


Kupplungsnehmerzylinder 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 




revidieren 


■“ 


X 

X 


03 TREIBSTOFFANLAGE [DIESEL) 









Treibstoffbehälter 









T reibst offbehälter 

Kontrollieren 

- 

X 

X 

X 

X 




auswechseln 

- 

- 

- 

X 

X 




reparieren 

- 

- 

- 

X 

X 




prüfen 

- 

- 

- 

X 

X 


T reibstoffleitungen 









Treibstoffleitungen 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 




reparieren 


X 

X 

X 

X 


Treibstoff-Filter, Ueberströmventile 







Feinfiltereinsätze 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Grobfiltereinsätze 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Filtergehäuse 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 




reparieren 

- 

- 

- 

X 

X 


Filterdichtung 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Ueberströmventil 

Kontrollieren 

- 

X 

X 

X 

X 




ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Treibstoff-Förderpumpe 









Treibstoff-Förderpumpe 

Kontrollieren 

- 

X 

X 

X 

X 




auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 




revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 


Pumpenventile 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Handförderpumpe 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 


Einspritzpumpe 









Einspritzpumpe 

entlüften 

- 

X 

X 

X 

X 




auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 




revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 




prüfen 

- 

- 

- 

X 

X 


Einspritzmoment 

Kontrollieren 

- 

X 

X 

X 

X 




einstellen 


X 

X 

X 

X 



Texte frangais sur papier rose 
Testo italiano su carta gialla 


10.10.73 



















Katalog 




ALN 7610-773-2005 

Reparaturkompetenzen 

5 


M Gelastw 3t, 4x4 STEYR 
Kurzer u langer Radstand 




BEZEICHNUNG 


TRP 

REP S1 

rUFEN 


1 

2 

3 

IND 

Füllung der Pumpe 







(Rauchgrenze] 

Kontrollieren 

- 

X 

X 

X 

X 


einstellen 

- 

- 

- 

X 

X 

Einspritzpumpenkupplung 

Gestänge (Handgas, Notar- 

ersetzen 


X 

X 

X 

X 

bremse) 

einstellen 


X 

X 

X 

X 

Spritzmomentverstel1er 







Spritzmomentversteller 

auswechseln 

- 

- 

- 

X 

X 


revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 


prüfen 

- 

“ 

— 

X 

X 

Einspritzleitungen 







Einspritzleitungen 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 

Einspritzdüsen 







Einspritzdüsen 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 


revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 

prüfen 

Starthilfe mit Anlasstreibstoff 


X 

X 

X 

X 

Anlasstreibstcffbehälter 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 


reparieren 

- 

X 

X 

X 

X 

Leitungen 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 

Anlasstreibstoffpumpe 

Kontrollieren 

- 

X 

X 

X 

X 


auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 


revidieren 


— 

~ 

X 

X 

Luftfilter 







Luftfilter Komplett 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 


reparieren 

- 

X 

X 

X 

X 

Luftfiltereinsatz 

reinigen 

X 

X 

X 

X 

X 


ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 

Luftfiltergehäuse-Dichtung 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 

Luftschlauch 

04 AUSPUFFANLAGE 

ersetzen 


X 

X 

1 

X 

Auspuffleitungen 







Auspuffleitungen 

reparieren 

- 

X 

X 


X 

Texte fran$ais sur papier rose 

Testo italiano su carta gialla 

ersetzen 

anfertigen 

- 

X 

X 


X 

X 


BEMERKUNGEN 


10.10.73 


















jBSH 

Katalog 

ALN 7610-773-2005 

M Gelastw 3t, 4x4 STEYR 
Kurzer u langer Radstand 

Reparaturkompetenzen 

6 

BEZEICHNUNG 

TRP 

REP STUFEN 

1 1 1 

BEMERKUNGEN 




1 

2 

3 

IND 


Dichtungen 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Aufhängungen 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Schalldämpfer 








Schalldämpfer 

reparieren 

- 

X 

X 

X 

X 



ersetzen 


X 

X 

X 

X 


05 nOTORKUEHLUNG 








Kühler 








Kühler 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 



reparieren 

- 

- 

- 

X 

X 



prüfen 

— 

— 

” 

X 

X 


Wasserpumpe 








Wasserpumpe komplett 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 



revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 


Gehäusedichtung 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Thermostat 








Thermostat 

kontrollieren 

- 

X 

X 

X 

X 



ersetzen 

— 

X 

X 

X 

X 


Leitungen, Schläuche, Armaturen 







Leitungen 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Schläuche 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Ablasshahnen 

reparieren 

- 

X 

X 

X 

X 



ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Druckventil am Kühler 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Ventilator 








Ventilator Cmit Antrieb) 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 



reparieren 

- 

- 

- 

X 

X 


Antriebswelle des 








Ventilators (mit Kupplung) 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 



reparieren 




X 

X 


Texte frangais sur papier rose 







10.10.73 

Testo italiano su carta gialla 

























Katalog 


■|UE:v 

ALN 7610-773-2005 

Reparaturkompetenzen 


M Ge lastw 3t, 4x4 STEYR 
kurzer u langer Radstand 


BEZEICHNUNG 

06 ELEKTRISCHE ANLAGE 

BatteriB 

Batterie 

Batterieklemmen 

Anlasser 

Anlasser 

An lasser-Magnetschalter 

Generator und Regler 
Generator 


Regler 

Beleuchtung 

Scheinwerfer 

Tarnscheinwerfer 

Schluss-/Stop-Leuchte 
Glühlampen 

Richtungsblinker 

Blinkgeber 

Blinkleuchten 

Glühlampen 

Horn, Scheibenwischer 
Horn 

Texte frankois sur papier rose 
Testo italiano su carta gialla 



REP STUFEN 


2 3 IND 


prüfen 

laden 

auswechseln 

ersetzen 


kontrollieren 

auswechseln 

revidieren 

prüfen 

kontrollieren 

ersetzen 


kontrollieren 

reparieren 

auswechseln 

revidieren 

prüfen 

revidieren 

prüfen 


einstellen 

auswechseln 

einstellen 

auswechseln 

ersetzen 

ersetzen 


ersetzen 

ersetzen 

ersetzen 


reparieren 

auswechseln 


7 


BEMERKUNGEN 


Inkl Regler 


10.10.73 



















_ Katalog _ 

ALN 7610-773-2005 

M Gelastw 3t, 4x4 STEYR 
langer u Kurzer Radstand 


BEZEICHNUNG 


ScheibenWischermotor 


Scheibenwischerblatt 


Heizung, Lüftung, Defroster 


HBizungsmotor 


Schalter 

Batterie-Hauptschalter 
Anlasserschalter 
Blinkerschalter 
Lichtschalter 


Reparaturkompetenzen 


REP STUFEN 
1 2 3 IND 


reparieren 

auswechseln 

revidieren 

ersetzen 


auswechseln 

revidieren 


ersetzen 

ersetzen 

ersetzen 

ersetzen 


Schalter für Heizungsmotor ersetzen 


Hornschalter 

Abblendschalter 

Stopschalter 


Kabel, Sicherungen 

Batteriekabel 

Hassebänder 

Anlasserkabel 

Sicherungsautomaten 

Verkabelung komplett 


07 SCHALTGETRIEBE 


Getriebe komplett 


Getriebe 


Getriebebetätigunf 


Schalthebe 1 

Gangschaltung (Getriebe- 
deekel) 

Dichtung zu Deckel 

Texte franfais sur papier rose 
Testo italiano su carta gialla 


reparieren 

ersetzen 

ersetzen 


ersetzen 

ersetzen 

ersetzen 

ersetzen 


ersetzen 


auswechseln 

revidieren 


auswechseln 

reparieren 

reparieren 

ersetzen 




BEMERKUNGEN 


10.10.73 














Katalog 

Repa ratu rkompetenzen 

ALN 7610-773-2005 

11 Gelastw 3t, 4x4 STEYR 
Kurzer u langer Radstand 






REP S' 

rUFEN 

BEZEICHNUNG 



TRP 










1 

2 

3 

IND 

Dichtungen 








Dichtung Kupplungswelle 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 

Dichtung Ausgangswelle 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 

Gehäusedichtungen 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 

08 VERTEILERGETRIEBE 






* 


Verteilergetriebe 








Verteilergetriebe 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 



revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 

Getriebebetätigung 








Schaltgestänge für 








Geländegang 

einstellen 

- 

X 

X 

X 

X 

Schaltzylinder zu 








Allradantrieb 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 



revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 

Betätigungsventil zu 








Allradantrieb 

kontrollieren 

- 

X 

X 

X 

X 



auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 



revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 

Seilwindenantrieb 








Seilwindenantrieb 

reparieren 

- 

- 

- 

X 

X 



auswechseln 

- 

- 

- 

X 

X 

Verriegelung an Schaltung 








für Winde 

einstellen 

- 

X 

X 

X 

X 

Tachometer-Antrieb 








Tachometer-Antrieb 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 



reparieren 

- 

- 

- 

X 

X 

Dichtungen 








Wellendichtung 








Antriebswelle 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 

Wellendichtung 








Antriebswelle vorne 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 

Wellendichtung 








Antriebswelle hinten 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 

Wellendichtung 








Seilwindenantrieb 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 

Texte frangais sur papier rose 








Testo italiano su carta gialla 









9 

BEMERKUNGEN 


Abzugvorrichtun 


10.10.73 


















_ Katalog _ 

ALN 7610-773-2005 
H Gelastw 3t, 4x4 STEYR 
Kurzer u langer Radstand 


BEZEICHNUNG 


Reparaturkompetenzen 


REP STUFEN 
2 3 IND 


09 LAENGSTRIEB 
Kardanwelle 

Kardanwelle (inkl Gelenke) auswechseln 

reparieren 

auswuchten 


10 VORDERACHSE 


Achse komplett 


Achse 


Achsköpfe 


Achskopf komplett 


Arbeiten an der Achse 

Achsschenkelbolzen 

Bremsbacken 


Bremsbeläge 

Bremsring 


Radlager 
Radlagerspiel 
Dichtung in Radnabe 


Gelenkwellen 
Gelenkwelle 

Führungslager der Gelenk¬ 
welle (inkl Dichtung) 


Achsantrieb 

Achsantrieb 


Dichtungen 


Dichtung zu Antriebskolben 

Texte fran^ais sur papier rose 
Testo italiano su carta gialla 


auswechseln 

revidieren 


auswechseln 

revidieren 


ersetzen 

auswechseln 

reinigen 

überdrehen 

auswechseln 

ausdrehen 

ersetzen 

einstellen 

ersetzen 


auswechseln 

revidieren 

ersetzen 


auswechseln 

revidieren 


ersetzen 




x x 


tx) Cx) 

X X 


(x) Cx) 


X X 


X X 


X X 


X X 


X X 


BEMERKUNGEN 


§ Stets paar¬ 
weise pro 
Achse 


(x) Nur im 

Aktivdienst 

zulässig 


10.10.73 
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ALN 7B1D-773-2005 


It Gelastw 3t, 4x4 STEYR 
Kurzer u langer Radstand 


Reparaturkompetenzen 


11 


BEZEICHNUNG 

TRP 

REP Si 

rUFEN 

BEMERKUNGEN 

1 

2 

3 

IND 

11 HINTERACHSE 







5 Stets paar¬ 
weise pro 

Hinterachse Komplett 







Achse 

Achse 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 



revidieren 

— 

— 

— 

X 

X 

(x) Nur im 

Arbeiten an der Achse 

Bremsbacken 

auswechseln 


(x) 

(x) 

X 

X 

Aktivdienst 

zulässig 

S 


reinigen 

- 

X 

X 

X 

X 


Bremsbeläge 

überdrehen 

- 

- 

- 

X 

X 

i 

Bremsring 

auswechseln 

- 

(x 3 

(x] 

X 

X 



ausdrehen 

- 

- 

- 

X 

X 

s 

Radlager 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Radlagerspiel 

einstellen 

- 

X 

X 

X 

X 


Dichtung in Radnabe 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Achswelle (Differential¬ 
sperre] 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Achsantrieb (Einsatz] 








Achsantrieb 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 



revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 


Betätigung Differential- 
sperre 

reparieren 


X 

X 

X 

X 



revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 


Dichtung zu Antriebskolben 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Gehäusedichtung 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


12 BREHSANLAGE 








Kontroll- und Einstellarbeiten 







Bremswirkung 

kontrollieren 

- 

X 

X 

X 

X 


Bremsanlage 

kontrollieren 
auf Flüssig¬ 
keitsverlust 


X 

X 

X 

X 


Bremsbacken 

einstellen 

- 

X 

X 

X 

X 


Handbremse 

einstellen 

- 

X 

X 

X 

X 


Handbremsgestänge zu 
Anhängersteuerventil 

einstellen 

- 

X 

X 

X 

X 


Texte frangais sur papier rose 

Testo italiano su carta gialla 







10.10.73 


















BSfl 

Katalog 

Reparaturkompetenzen 

12 

ALN 7610-773-2005 

M Gelastw 3t, 4x4 STEYR 
kurzer u langer Radstand 






REPS1 

rUFEN 


BEZEICHNUNG 



TRP 





BEMERKUNGEN 






1 

2 

3 

IND 


Bremsbeläge 









Bremsbeläge 

ersetzen 

- 

- 

- 

X 

X 


hydraulische Bremse 









An läge 


entlüften 

- 

X 

X 

X 

X 


Hauptbremszylinder 

reparieren 

- 

X 

X 

X 

X 




auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 




revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 


Radbremszylinder 

reparieren 

- 

X 

X 

X 

X 




auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 




revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 


Bremsschläuche 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Bremsleitungen 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Kombinierte Bremse [ohne Bremsventile) 







Führerbremsventil im Haupt- 









gerät 


kontrollieren 

- 

X 

X 

X 

X 




auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 




revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 


Bremsventile 









Drucksicherungsventil 

kontrollieren 

- 

X 

X 

X 

X 




auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 




revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 




prüfen 

- 

- 

- 

X 

X 


Druckbegrenzungsventil 

ersetzen 

- 

- 

- 

X 

X 


Anhängersteuerventi1 

kontrollieren 

- 

X 

X 

X 

X 




auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 




revidieren 

- 

- 

- 

X 

X 




prüfen 

- 

- 

- 

X 

X 


Umstellhahnen 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 




reparieren 

- 

- 

- 

X 

X 


Absperrhahnen 

auswechseln 

- 

X 

X 

X 

X 




reparieren 


“ 

- 

X 

X 


Handbremse 









Handbremsklinke 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Handbremssegment 

ersetzen 

- 

X 

X 

X 

X 


Handbremsseile 

ersetzen 


X 

X 

X 

X 



Texte frangais sur papier rose 
Testo italiano su carta gialla 


10.10.73 


















Koto Io 


ALN 7610-773-2005 


M Gelastw 3t, 4x4 STEYR 
Kurzer u langar Radat -- 


BEZEICHNUNG 



R e pa ratu rkompetenze n 


REP STUFEN 

TRP ---1- BEMERKUNGEN 

1 2 3 IND 


Dauerbremse 

Staudruckbremse 


Betätigungsgestänge 


reparieren 

auswechseln 

revidieren 

reparieren 

einstellen 


Kompressor 
Kompressor-Ventile 
Zylinderkopf 

Kompressor komplett 


ersetzen 

auswechseln 

revidieren 

auswech sein 
revidieren 


Druckregler 


Druckregler 


auswechseln 

einstellen 

revidieren 


Druckluft-Behälter 
Druckluft-Behälter 


Kondenswasser-Ablassventil 


kontrollieren 

auswechseln 

reparieren 

prüfen 

auswechseln 

reparieren 


Ansaugfilter 


An saugfilter 


reinigen 

auswechseln 


13 RAEDER, BEREIFUNG 


Bereifung 

Reifen 

Normalreifen 

Schläuche 


ersetzen 

reparieren 

reparieren 


Texte fron?ais sur papier rose 
Testo italiano su carto giolla 


10.10.73 



















Katalog 


ALN 7610-773-2005 


M Gelastw 3t, 4x4 STEYR 
kurzer u langer Radstand 




BEZEICHNUNG 


14 LENKUNG 

Lenkgetriebe 

Lenkgetriebespiel 

Lenkgetriebe 

Lenkgestänge 


einstellen 

auswechseln 

revidieren 


Lenkschubstange inkl Gelenke kontrollieren 

auswechseln 


reparieren 


Spurstangen inkl Gelenke kontrollieren 

auswechseln 

reparieren 

Spurstangengelenke einzeln auswechseln 
Spurstangenhebel kontrollieren 


Lenkhebel 

Len kungsgeometrle 
Lenkungsgeometrie komplett 
Vorspur 


kontrollieren 

ersetzen 

kontrollieren 

ersetzen 


prüfen 

prüfen 

einstellen 


15 RAHMEN 

Rahmen 

Rahmen 


Stossbalken und Zuglaschen 
Stossbalken 

Zuglaschen 

Anhängerkupplung 
Anhängerkupplung 


kontrollieren 

richten 

ersetzen 

reparieren 


reparieren 

ersetzen 

reparieren 

ersetzen 


auswechseln 

revidieren 


REP STUFEN 

TRP -—- BEMERKUNGEN 

1 2 3 IND 


Messgerät nötig 


10.10.73 














Katalo 


ALN 7610-773-20 


M Gslastw 3t, 4x4 STEYR 
Kurzer u langer Radsta 




Repa ratu rkompetenzen 


BEZEICHNUNG 

16 FEDERN, STDSSDAEMPFER 

Federaufhängung am Rahmen 
Federlaachsn 

Federelemente 
Vordere Blattfeder 
Hintere Blattfeder 
Blattfedern 
Einzelnes Federblatt 
Kurvenstabilisator 
Stabilisatorlagerung 
Zusatz-Gummihohlfeder 

Stossdämpfer 

Stossdämpfer 

18 AUFBAU 

Karrosserletelle 

Karosserieteile 

Türen, Fenster 
Türscheibe 
Scheibenheber 
Türschloss 

Türkei1 

Windschutzscheibe 

Ladebrücke 

Beschläge der Ladebrücke 

Brückenboden 

Blachengestell 


REP STUFEN 

trp —i—i — r 




auf festen 
Sitz 

kontrollieren 


ersetzen 


auswechseln 

_ 

auswechseln 

- 

reparieren 

- 

ersetzen 

- 

ersetzen 

- 

reparieren 

- 

ersetzen 

— 

ersetzen 

- 

reparieren 


ersetzen 


ersetzen 

_ 

ersetzen 

- 

ersetzen 

- 

elnstellen 

- 

ersetzen 

. - 

elnstellen 

- 

ersetzen 

- 

reparieren 


reparieren 

- 

reparieren 

- 








15 


BEMERKUNGEN 


stets paarweise 


10.10.73 


















ALN 7610-773-2005 


M Gelastw 3t, 4x4 STEYR 
Kurzer u langer Radstand 


BEZEICHNUNG 


Polster, Blachen, Seile 

Polster 

Blachen 

Seile 


Lackierum 


Lackierung [Tarnfarbe) 


20 SEILWINDE 


Seilwinde 

Seilwinde komplett 


Seilwindenantrieb 


Seilbremse 

Seilbremse 


Seilführungen 


SBilführungen 


Ueberlastungsschütz 

Scherstift 

Ratschenkupplung 


22 DRUCKLUFT-APPARATE 


Schaltventile und Zylinder 


Schaltventile und Zylinder 
Vorderradantrieb 


Schaltventile und Zylinder 
Differentialspe rre 


Texte franko is *ur papier rose 
Testo italiano su carta gialla 


Reparaturkompetenzen 


REP STUFEN 


3 IND 


repa rieren 
reparieren 
ersetzen 


ausbessern 

erneuern 


auswechseln 

revidieren 

auswechseln 

ab dichten 


einstellen 

reparieren 


reparieren 


ersetzen 

ersetzen 

einstellen 




kontrollieren 
auswechseln 
revidieren 

kontrollieren 

auswechseln 

revidieren 


BEMERKUNGEN 


Sattler 


Sattler 


Nur Fz mit 
langem Radstand 


10.10.73 
















_ Katalog _ 

ALN 7610-773-2005 

H Gelastw 3t, 4x4 STEVR 
Kurzer u langer Radstand 



BEZEICHNUNG 


23 AUSRÜSTUNG, ZUBEHDER 


SchanzwerkzeuE. Winden , 

Stackwinde 

Schanzwerkzeug 


Seilwindenmaterlal 

Seilrolle 


Seilhaspel 


Halterungen 
Reserverad-Halter 
Kanisterhalter 
Stcckwindenhalter 
Schanzwerkzeughalter 


Kasten 

Werkzeug- und 
ilaterlalkasten 


Batteriekasten 


24 FEUERLOESCHER 


Handfeuerlöscher 

Handfeuerlöscher 


33 UEBERWACHUNGSORGANE 


Instrumente und Geber 
□eldruckmanometer 
Druckluftmanometer 
Fernthermometer 
Fernthermometer-Geber 


Texte fran 9 ais sur papier rose 
Testo italiano su carta gialla 


Reparaturkompetenzen 


REP STUFEN 

TRP [—I- BEMERKUNGEN 

1 2 3 IND 


reparieren 

reparieren 


reparieren 

ersetzen 

reparieren 


reparieren 

reparieren 

reparieren 

reparieren 


reparieren 

ersetzen 

reparieren 

ersetzen 


kontrollieren 

auffüllen 

reparieren 


wo vorhanden 


ersetzen 

ersetzen 

ersetzen 

ersetzen 


10.10.73 
















Katalog 




ALN 7610-773-2005 

Reparaturkompetenzen 

- 1-1-1- 

18 


M Gelastw 3t, 4x4 STEYR 
kurzer u langer Radstand 


REPS 


UFEN 


BEZEICHNUNG 


TRP 


IND 


BEMERKUNGEN 


Kontrollampen und Ihre Schalter 


Glühlampen 


ersetzen 


x 


x 


Schalter für Kontrollampe 
Allradantrieb ersetzen 



Schalter für Kontrollampe 
Differentialsperre ersetzen 


x 


x 


X 


X 


Druckwarnung 

Warnanzeiger 


reparieren 

auswechseln 



x 

x 


x 

x 


Tachometer 

Tachometer auswechseln 

revidieren 

Tachometersaite (inkl Hülle] ersetzen 


x 

X 

X 


X 

X 

X 


50 WINTERAUSRUESTUNG, HEIZUNG 


Heizung, Defroster, Lüftung 

Heizung komplett auswechseln 

reparieren 



x 

x 


Heizelement 

Defrosterteile 


auswechseln 

reparieren 



x 

x 


X 

X 


ersetzen 


x 


X 


X 


X 


Texte frangais sur papier rose 
Testo italiano su carta gialla 


10.10.73 


















STEYR-Ersafzteillagernummern numerisch geordnet 

Classemeni numerique des pieces de rediange 

en stock ä STEYR 
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